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I     INTRODUCTORY 

r      ! 

/ 
In  presenting  this  booklet  to  the  Profession,  the  design  of  the  author  is  to  establish  a  standard  of 
value  on  Funeral-Furnishings,  that  will  be  of  mutual  benefit  to  all  concerned. 

THE  IDEAL  FUNERAL  DIRECTOR  OF  TODAY— must  combine  the  Professional  and  the 
Merchant  of  an  exceptionally  high  type. 

As  the  Professional — He  is  presumed  to  be  of  unimpeachable  character,  sympathetic  by  nature,        .,    ,    , 
infinitely  resourceful  in  complying  with  the  wishes  of  a  bereaved  family  and  precise  in  the  performance 
of  every  detail. 

As  the  Merchant — He  must  have  sound  judgement,  good  taste,  thorough  knowledge  of  his  goods 
and  above  all  (He  must  be  self-possessed  at  all  times).  In  addition  to  these  qualifications  he 
must  provide  equipment  of  the  highest  standard,  compatible  with  the  vicinity. 

He  is  therefore  justly  entitled  to  liberal  compensation  for  his  services  and  legitimate  profit  on  all 
of  his  merchandise. 

The  bare  casket  represents  but  a  fraction  of  the  cost  of  the  casket  complete,  and  The  Purpose  of 
This  Book,  is  to  classify  the  various  qualities  of  trimming  for  each  casket,  so  that  the  trimmings  will 
return  the  same  percentage  of  profit  as  the  casket. 


THE  MANUFACTURERS 


Some  of  these  are  spending  enormous  sums  of  money  each  year,  in  creating  new  designs  and  pro- 
ducing receptacles  for  the  repose  of  the  dead,  in  keeping  with  the  present  day  manner  of  living,  another 
considerable  item  of  their  expense  is  in  furnishing  catalogues  and  photographs,  and  advertising  in  the 
trade  papers,  in  their  efforts  to  bring  their  products  to  the  attention  of  the  Undertaker,  upon  whom 
they  (the  manufacturers)  must  entirely  depend  for  their  business.  Furthermore,  these  manufacturers 
maintain  a  very  doubtful  investment  in  their  plants,  in  the  matter  of  facilities  for  prompt  and  effi- 
cient service  in  the  handling  of  special  and  emergency  orders.  It  is  unquestionably  to  this  class  of  men 
in  the  supplying  of  the  goods,  that  belongs  a  generous  portion  of  credit  for  the  improved  conditions  in 
the  undertaking  business  of  today,  as  compared  with  a  few  years  ago. 


The  Manufacturer 
and  the  Customer 


THE  CUSTOMER 

The  people  in  general  have  proven  conclusively,  that  they  are  not  only  willing,  but  anxious  to  buy 
the  best  they  can  afford  in  the  Undertaking  line,  when  convinced  that  the  Better-Goods  have  merits 
proportionate  to  the  prices  placed  upon  them. 

The  improvement  in  the  quality  of  goods  used  during  the  last  decade  has  been  most  gratifying,  yet 
the  opportunity  for  the  future  is  practically  unlimited. 

Therefore,  to  attain  the  greatest  success,  it  behooves  the  Undertaker,  to  be  fair  with  himself,  by 
advocating  the  use  of  really  Better-Goods,  just  to  his  patrons,  by  supplying  the  Funeral-outfit  of  equally 
good  quality  as  the  furnishings  of  the  home,  and  elevating  to  the  profession,  by  thus  proving  to  the 
public,  that  Funeral-Directors  are  worthy  of  the  utmost  confidence. 


I      / 

OUTSIDE-BOXES  are  NOT  included  in  casket  prices.  *       I 

All  prices  on  Closed  caskets  are  uniform,  in  proportion  to  costs  and  profits,  likewise  all  prices  on  Couch  caskets  are 
uniform,  but  following  the  general  custom  of  the  trade,  the  couches  are  priced  a  little  higher  than  the  closed,  in  proportion 
to  cost,  thereby  returning  the  F.D.  a  correspondingly  larger  percentage  of  profit. 

The  different  qualities  of  trimmings  are  designated  by  numbers,  from  one  to  seven. 

No.  1 — Indicates  the  Best  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

No.  2 — Indicates  Good  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

No.  3 — Indicates  Better  than  ordinary  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

No.  4 — Indicates  Medium  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

No.  5— Indicates  Moderate  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

No.  6 — Indicates  Cheap  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

No.  7 — Indicates  the  Cheapest  trimmings,  consistent  with  that  casket. 

The  reason  for  making  the  distinction  between  the  Octagon  and  Elliptic  caskets  in  the  one  class,  and  the  Vertical 
or  State  caskets  in  the  other,  is  on  account  of  the  Vertical  being  considerably  more  massive  in  design,  requiries  proportion- 
ately larger  and  correspondingly  more  expensive  exterior  trimmings.     (This  applies  equally  to  closed  and  couch  caskets.) 

It  must  be  borne  in  mind  that  the  figures  given  for  Trimmings,  are  the  maximum  allowance  for  same,  and  must 
include  everything  in  each  respective  class,  (exterior  and  interior.)  For  instance,  the  amount  stipulated  for  Exterior, 
must  not  be  consumed  for  handles  only,  but  must  include  everything  required  for  the  outside  of  the  casket  and  the  expense 
of  putting  them  on. 


TABLE  OF  SIZES 


CASKETS  ORDINARILY  USED  FOR  CHILDREN  OF  DIFFERENT  AGES 


3  months  or  less 2-0 

6  months 2—3 

1  year 2-6 

18  months 2-9 

2  years 3-0 

3  years 3-3 

4  years 3-6 

5  years 3-9 

Note. — Couch  Caskets  should  be  from  3  to  6  inches  longer. 


6  years 4-0 

7  years 4-0 

8  years 4-3 

9  years 4-6 

10  years •  •  ■  -4-6 

11  years 4-9 

12  years 5-0 

13  years 5-0 


Age 3mos. 

Size  of  Shoe 0 

Size  of  Hose 4 

Underwear 


6mos. 
1 

41 
16 


Hyr. 

2-3 

5 
18 


2-21 
4-5 
51 
18 


3^ 

6-7 

6 

20 


4-5 
8-9 
6i 
22 


6-7 
10-11 

7 
24 


8-9 
12-13 
7i 
26 


WOMEN'S  SIZES 


Shoe. 
Hose. 


-21 


3-31 

81 


4-41 
9 


5-51 
91 


10-11 

1-2 

8 

28 


6-7 
10 


12-13 
2-3 

81 
30 


13-14 

31-41 

9 

32 


14-15 
5-6 
91 
34 


15-16 
61-71 

10 

34 


Explanatory 
Table  of  Sizes 


2-0. 
2-3. 
2-6. 
2-9. 
3-0. 
3-3. 
3-6. 


LINING  REQUIRED  FOR  DIFFERENT  SIZE  CASKETS 


.2  yds.  3-9 31  yds. 

.2  "  4-0 31    ' 

.2i  "  4-3 31 

.21  "  4-6 31 

.21  "  4-9 4 

.21  "  5-0...: 4i 

.3  "  5-3 41 


5-6. 
5-9. 
6-0. 
6-3. 
6-6. 


5  ; 
.5 

•51 
51 
.51 


6-6  1st  Extra 51 

6-6  2d  Extra 6 


CHEAP  HANDLES  to  carry  a  heavy  body  is  poor  economy. 

BETTER-QUALITY  IN  CHILDREN'S  CASES,  is  a  neglected  opportunity  for  many  F.D.s. 

FOR  ECONOMY,  Lining  of  fair  quality  is  more  desirable  than  a  shoddy  pillow  set. 

HONORABLE  COMPETITORS  elevate  and  dignify  the  profession.     Fault-finding,  price-cutting  opponents  degrade 
business  and  almost  invariably  are  an  imposition  on  the  public. 

ASSOCIATION  is  the  heart-beat  of  society  and  fosters  fraternalism  in  any  class  or  business.     Funeral-Directors 
are  no  exception. 

WHAT  CONSTITUTES  GOOD  TRIMMING?     Medium  trimming?    Cheap  trimming?     This  booklet  tells. 

TOO  STRICT  ADHERENCE  TO  A  CERTAIN  FEW  STYLES  OF  CASKETS  gets  the  F.D.  in  an  unprofitable  rut. 

YOUR  CUSTOMER  WILL  BE  BETTER  PLEASED  TO  HAVE  PAID  MORE  and  had  the  casket  well-trimmed. 

THE  NAME  OF  THE  DECEASED  ENGRAVED  ON  THE  PLATE  gives  individuality  to  the  casket. 

TO  INFORM  YOUR  PATRONS  THAT  THE  PRICE  (ON  A  HIGH-GRADE  CASKET)  INCLUDES  A  SOLID 
SILVER  PLATE  stamps  VALUE  on  the  entire  outfit. 

REASONABLY  LARGE,  SHORT  HANDLES  are  preferable  to  small  extensions,  especially  on  vertical  caskets. 

Vertical  caskets  are  much  roomier  than  octagon  or  elliptics,  therefore  are  decidedly  better  for  large  bodies. 

WRITING  YOUR  ORDER  COMPLETE  AND  READING  IT  OVER  will  eliminate  mistakes  and  relieve  suspense 
after  having  it  placed. 


Useful  Information 
and  Suggestions 


CASKET  AND  TRIMMINGS  SHOULD  HARMONIZE  with  the  age  and  tastes  of  the  deceased  as  well  as  with 
environments  in  the  home. 

MANY  OF  THE  WEALTHIEST  CLASS  want  the  least  pretentious  yet  want  the  Best.     A  Solid-Bronze  Casket  or 
Inner-lining  is  the  solution. 

A  DEATH  OFT  TIMES  DISCLOSES  RADICAL  PECULIARITIES  OF  A  FAMILY,  the  ideal  F.D.  ingratiates 
himself  by  complying  with  them  as  much  as  possible  not  to  interfere  with  essential  details. 

/GRAVE-VAULTS  AND  TOMBS  can  usually  be  sold  to  better  advantage  as  an  after  consideration,  otherwise  the 
additional  expense  may  reduce  the  sale  of  other  furnishings. 

BURIAL-GARMENTS  are  adjustable  to  the  body  in  a  lying  position,  therefore  can  be  made  to  fit  and  look  more 
comfortable  than  clothes  made  for  the  living.     (A  suggestion  worth  remembering.) 

The  suggestion  to  place  a  BLANKET  over  the  body,  is  usually  appreciated  and  adds  to  profit. 

A  ROBE  THAT  WILL  STAND  EXAMINATION  is  preferable  to  a  shoddy  suit  or  dress. 

SHORT  TIME  ACCOUNTS  MAKE  LONG  TIME  FRIENDS— A  liberal  discount  for  prompt  settlement  of  a 
funeral  bill  is  a  good  investment. 

ONE-THIRD  OR  QUARTER  DROP  is  much  better  for  a  corpulent  body  than  a  Full  Drop-side  couch  casket. 

PROPER  TRIMMING  is  more  essential  for  appropriateness  than  the  casket. 

METALLIC  LININGS  require  no  additional  trimmings — therefore  may  be  used  in  connection  with  any  casket. 

UNDERTAKERS'  PERIODICALS  are  the  medium  through  which  every  F.D.  may  keep  himself  informed  of  the 
latest  and  best  in  the  Profession. 
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Best 


Good 


Better  than  ordinary 


Medium 


5 

Moderate 


6 

Cheap 


7 

Cheapest 


Key 
1. 
Ik-. 

m. 

2... 
2H- 

2M-- 
3. 

3M- 

3H-. 

3%.. 

4... 

4M- 

4M- 
5... 

5M- 
5J^. 
5M- 
6.... 

6M- 
7... 

7M-. 

7J*.. 

7%. 

8... 

8M- 

8M. 


1 
1 
1 

2 

002 

2 

2 


503 
3 
3 

504 


Ret. 

\  6.50 
8.25 
9.75 

11.50 

13 

14.75 

16.50 

18.00 

19. 

21.50 

23.00 

24 

26.00 

28.00 

30 

31 

32 

34.50 

36.00 

37. 

39. 

41.00 

43. 

44. 

46. 

48.00 

49.00 

51. 

52 

54. 

56 

57.00 


Ext 
10 

40 
70 
05 
40 
60 
70 
00 
30 
60 
85 
15 
40 
65 


004.902 
005.202 
505.502 
5.75 
6.002 
506.25 
006.503 
6.703 
006.95 
007.203 


007.45 
7.70 
7.954 
008.204 
008.45 
008.654 
008.854 
9.104 


Int. 

.50 

.55 

.60 

.65 

.75 

.90 

1.15 

1.30 

1.45 

1.55 

1.70 

1.80 

1.95 

2.05 

.15 

.30 

.45 

2.60 

.75 

2.90 

05 

20 

3.35 

.50 

3.70 

3.85 

.00 

.15 

4.30 

.50 

.70 

.90 


Ext 
.95 

1.20 

1.50 

1.80 

2.10 

2.30 

15.502.401.00 

17.002.701.15 

3.00 

3.20 


Ret. 
»  6.00 
7.75 
9.25 
10.75 
12.25 
14.00 


18.50 
20.00 


21.503.401.50 
23.003.701.60 
1.80 
1.85 
1.95 


24.50 
26.50 


3.95 
4.15 


30.50 
32.50 
34.00 


46.00 
48.00 


53.007.85 
54.008.10 


28.004.35 
29.004.602.05 
4.902.25 


5.15 
5.35 


35.505.602.65 
36.505.802.80 
38.506.002.90 
40.506.203.05 
41.506.45 
43.00l6.603.35 
45.006.903.50 
7.103.65 
7.303.75 
49.007.55 
51.007.704.05 
4.25 


Int. 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.80 


1.30 
1.40 


2.35 
2.50 


4.45 


Ret 

I  5.50 
7.25 
8.50 

10.00 

11.50 

13 

14.25 

16.00 

17 

IS. 

20 

21.50 

23. 

24. 

26. 

27.00 

28. 

30. 

31 

33.00 

34 

36.00 

37 

38.50 

40.00 

42.00 

43.00 

44 

45. 

47 

49 

50.00 


Ext 

.80 

1.05 

1.30 

1.55 

1.85 

00 

2.10 

2.40 

.60 

.80 

.00 

3.25 

.45 

.65 

.80 

4.05 

504.302 

004.45 

504.702 

4.90 

05 

5.25 

.45 

5.65 

80 

6.05 

6.25 

506.45 

506.653 


002 


002 
502 
003 


003 
503 
003 


005 


505 


006 


006 


.75 

.95 

7.15 


Int. 

.40 

.45 

.50 

.55 

.60 

.75 

.90 

LOO 

1.15 

1.25 

L.35 

1.45 

60 

1.65 

1.75 

1.85 

00 

2.10 

.25 

2.35 

2.50 

2.60 

2.75 

2.85 

00 

3.15 

3.25 

.35 

.50 

.65 

3.80 

4.00 


Ret. 
I  5.00 
6.75 
8.00 
9.25 
10.75 
12.00 
13.25 
14.50 
16.00 
17.50 
18.50 
20.00 
21.00 
22.50 
24.00 
25.00 
26.50 


28.003.85 
29.004.05 


37.00 


39.50 


45.00 
46.00 


Int, 

.35 

.40 

.45 

.50 

.55 

.65 

.80 

.90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

1.45 

1.55 

1.65 

1.80 

1.90 

1 .95 

4.202^10 


Ext 
.65 
.85 
1.10 
1.35 
1.55 
1.75 
1.85 
2.05 
2.25 
2.45 
2.60 
2.80 
2.95 
3.10 
3.30 
3.50 
3.70 


30.50 

31.504.352.20 

33.004.502.30 

34.504.70 

35.504.85 


2.40 
2.50 
5.002.65 
38.505.202.75 


2.85 


5  35 

41.005^502.95 

42.005.703.10 

43.505.803.20 

5.95 
10 


35 
3.50 


Ext. 

.50 

.70 

.90 

1.10 

1.30 

1.45 


Ret, 
5  4.50 

6.25 

7.25 

8.50 

9.75 
11.00 
12.251.60 
13.501.75 
14.501.90 
16.002.05 
17.002.20 
18.502.35 
19.502.50 
21.002.65 
22.002.80 
23.002.95 
24.503.10 
25.503.20 
27.003.40 
28.003.55 
29.003.65 


30.503.802.00 

32.003.952.10 

33.004.102.20 

34.004.202.30 

35.504.402.40 

36.504.55 

38.004.65 

39.004.802.70 

40.004.902.80 

41.505.002.90 

42.505J5l3.05 


Int. 

.30 

.35 

.40 

.45 

.50 

.60 

.70 

.80 

.85 

.95 

1.00 

1.10 

1.25 

1.30 

1.35 

1.40 

1.55 

1.65 

1.75 

80 

1.95 


50 
2.60 


Ret, 

!  4.00 
5.75 
6.75 
7.75 
9.00 

10.00 


Ext 
.35 

.50 

.70 

.85 

1.05 

1.20 


11.251.30 

12.251.40 

13.251.55 

14.501.65 

15.501.75 

17.001.95 

18.002.05 

19.002.10 

20.002.20 

21.002.35 

22.502.50 

23.502.60 

24.502.75 

25.502.85 

26.502.95 

28.003.05 

29.003.15 

30.003.301.90 

31.003.401.95 

32.503.552.05 

33.503.652.10 

34.503.752.20 

35.503.902.25 

36.503.952.35 

38.004.052.45 

39. 0014. 1512. 60 


Int. 

.25 

.30 

.35 

.40 

.45 

.50 

.60 

.65 

.70 

.80 

.85 

.95 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.35 

1.40 

45 

1.50 

1.65 

1.70 

1.80 


Ret. 
!  3.50 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 


Ext 
.20 
.35 

.50 
.65 
.80 
.90 
1.00 


.10 
.20 
.25 
.35 
.45 


11.001 

12.001 

13.001 

14.001 

15.001 

16.001.55 

17.001.60 

18.001.70 

19.001.80 

20.001.90 

21.001.95 

22.002.05 

23.002.15 

24.002.25 

25.002.30 

26.002.40 

27.002.50 

28.002.60 

29.002.70 

30.002.80 

31.002.85 

32.002.95 

33.003.001 


34.003.102.00 
35.0013. 152. 10 


Int. 
.2W 

.2; 

.3( 

.2,1 

.4C 

.43 

.50 

.55 

.60 

.651 

.70 

.75 

.85i 

.90 

.95 

1.00 

10 

1.15 

20 

1.25 

1.35 

1.40  I 

1.45 

55 

60 

65 

1.70 

80 

1.85 

95 
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1 

Best 

2 

Good 

3 

Better  than  ordinary 

4 

Medium 

5 

Moderate 

6 

Cheap 

7 

Cheapest 

>ey 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

9 

$60.oo 

9.35 

5.50 

$66.00 

8.30 

4.95 

152.00 

7.30 

4.35 

$48.00 

6.30 

3.80 

$44.00 

5.25 

3.25 

$40.00 

4.25 

2.70|$36.00 

3.25 

2.15 

»1 

62.00 

9.50 

5.60 

58.00 

8.40 

5.00 

54.00 

7.45 

4.40 

49.50 

6.40 

3.85 

45.00 

5.40 

3.30 

41.00 

4.35 

2.75 

37.00 

3.30 

2.20 

n 

63.00 

9.60 

5.65 

59.00 

8.50 

5.10 

55.00 

7.60 

4.50 

50.00 

6.50 

3.90 

46.00 

5.50 

3.35 

42.00 

4.40 

2.80 

38.00 

3.40 

2.25 

n 

64.00 

9.80 

5.75 

60.00 

8.80 

5.15 

56.00 

7.75 

4.55 

52.00 

6.65 

4.00 

47.60 

5.60 

3.40 

43.00 

4.50 

2.85 

39.00 

3.45 

2.30 

0 

65.00 

10.05 

5.90 

61.00 

9.00 

5.30 

57.00 

7.90 

4.70 

53.00 

6.80 

4.10 

48.50 

5.70 

3.50 

44.00 

4.60 

2.90 

40.00 

3.55 

2.36 

01 

67.00 

10.20 

6.10 

63.00 

9.10 

5.45 

59.00 

8.00 

4.85 

54.00 

6.90 

4.25 

49.50 

5.80 

3.60 

45.00 

4.70 

2.95 

40.50 

3.60 

2.40 

0} 

69.00 

10.40 

6.30 

65.00 

9.30 

5.65 

60.00 

8.15 

5.00 

66.00 

7.05 

4.35 

51.00 

5.90 

3.70 

46.00 

4.80 

3.05 

41.50 

3.65 

2.45 

of 

70.00 

10.60 

6.50 

66.00 

9.45 

5.85 

61.00 

8.30 

6.15 

57.00 

7.15 

4.45 

52.00 

6.00 

3.80 

47.00 

4.90 

3.10 

42.50 

3.70 

2.50 

1 

72.00 

10.80 

6.70 

68.00 

9.65 

6.00 

63.00 

8.50 

5.30 

58.00 

7.30 

4.60 

53.00 

6.15 

3.90 

48.00 

4.95 

3.15 

43.50 

3.75 

2.55 

li 

74.00 

10.95 

6.95 

69.00 

9.75 

6.20 

64.00 

8.55 

5.45 

59.00 

7.40 

4.70 

54.00 

6.20 

3.95 

49.00 

5.05 

3.20 

44.00 

3.80 

2.60 

ii 

75.00 

11.10 

7.20 

70.00 

9.90 

6.40 

65.00 

8.70 

5.60 

60.00 

7.50 

4.85 

55.00 

6.30 

4.05 

50.00 

5.10 

3.25 

45.00 

3.85 

2.66 

if 

77.00 

11.30 

7.45 

72.00 

10.05 

6.60 

67.00 

8.85 

5.80 

62.00 

7.65 

6.00 

57.00 

6.45 

4.20 

51.00 

5.20 

3.35 

46.00 

3.90 

2.70 

2 

78.00 

11.50 

7.70 

73.00 

10.25 

6.85 

68.00 

9.00 

6.00 

63.00 

7.75 

5.15 

58.00 

6.50 

4.30 

52.00 

6.30 

3.40 

47.00 

4.05 

2.70 

'..21 

80.00 

11.60 

7.85 

75.00 

10.35 

7.00 

70.00 

9.10 

6.10 

64.00 

7.85 

5.25 

59.00 

6.60 

4.35 

53.00 

5.35 

3.50 

48.00 

4.10 

2.75 

!.2i 

82.00 

11.80 

8.00 

77.00 

10.55 

7.10 

71.00 

9.25 

6.20 

66.00 

8.00 

5.30 

60.00 

6.75 

4.45 

54.00 

5.45 

3.55 

49.00 

4.15 

2.75 

(.21 

83.00 

12.00 

8.20 

78.00 

10.70 

7.25 

72.00 

9.40 

6.35 

67.00 

8.10 

5.40 

61.00 

6.85 

4.55 

55.00 

5.55 

3.60 

50.00 

4.20 

2.80 

.3 

85.00 

12.25 

8.40 

80.00 

10.90 

7.45 

74.00 

9.60 

6.50 

68.00 

8.25 

5.55 

62.00 

6.95 

4.65 

56.00 

5.65 

3.65 

61.00 

4.30 

2.85 

1-81 

87.00 

12.45 

8.60 

81.00 

11.10 

7.60 

75.00 

9.75 

6.65 

69.00 

8.40 

5.65 

63.00 

7.10 

4.70 

57.00 

5.75 

3.70 

52.00 

4.40 

2.90 

\M 

89.00 

12.65 

8.80 

83.00 

11.25 

7.80 

76.00 

9.90 

6.80 

70.00 

8.55 

6.80 

64.00 

7.25 

4.80 

58.00 

5.85 

3.80 

53.00 

4.50 

2.95 

'.4 

91.00 

13.10 

9.20 

85.00 

11.65 

8.10 

79.00 

10.25 

7.10 

73.00 

8.85 

6.05 

67.00 

7.45 

5.00 

60.00 

6.00 

3.90 

54.00 

4.60 

3.00 

;i4| 

95.00 

13.35 

9.70 

89.00 

11.90 

8.55 

82.00 

10.45 

7.45 

76.00 

9.05 

6.35 

69.00 

7.60 

5.20 

62.00 

6.10 

4.00 

56.00 

4.70 

3.05 

15 

98.00 

13.65 

10.30 

92.00 

12.15 

9.05 

85.00 

10.70 

7.85 

78.00 

9.25 

6.65 

71.00 

7.80 

5.40 

65.00 

6.30 

4.20 

58.00 

4.85 

3.10 

|i5j 

102.00 

13.85 

10.80 

95.00 

12.35 

9.50 

88.00 

10.90 

8.20 

81.00 

9.40 

6.90 

74.00 

7.95 

5.65 

67.00 

6.45 

4.35 

59.00 

4.90 

3.15 

16 

104.00 

14.15 

11.40 

97.00 

12.65 

10.00 

90.00 

11.15 

8.65 

83.00 

9.65 

7.25 

76.00 

8.15 

5.90 

68.00 

6.65 

4.55 

61.00 

5.00 

3.20 

16} 

108.00 

14.35 

12.00 

100.00 

12.85 

10.50 

93.00 

11.30 

9.05 

86.00 

9.80 

7.60 

78.00 

8.30 

6.15 

71.00 

6.75 

4.70 

63.00 

5.25 

3.25 

?17 

112.00 

14.65 

12.75 

105.00 

13.10 

11.15 

97.00 

11.55 

9.60 

89.00 

10.00 

8.00 

81.00 

8.50 

6.45 

73.00 

6.95 

4.85 

65.00 

5.40 

3.30 

17} 

115.00 

14.90 

13.30 

108.00 

13.30 

11.60 

100.00 

11.75 

10.00 

91.00 

10.20 

8.30 

83.00 

8.65 

6.65 

75.00 

7.10 

5.00 

67.00 

6.55 

3.35 

il8 

118.00 

15.15 

13.80 

110.00 

13.55 

12.05 

102.00 

12.00 

10.30 

93.00 

10.40 

8.55 

86.00 

8.80 

6.85 

77.00 

7.25 

5.10 

68.00 

5.65 

3.45 

*9i 

122.00 

15.40 

14.35 

114.00 

13.75 

12.55 

105.00 

12.15 

10.70 

96.00 

10.55 

8.90 

88.00 

9.00 

7.10|  79.00 

7.40 

5.30 

70.00 

5.80 

3.55 

19 

125.00 

15.60 

14.85 

116.00 

13.95 

12.95 

108.00 

12.35 

11.10 

99.00 

10.75 

9.20 

90.00 

9.16 

7.35 

81.00 

7.55 

5.45 

72.00 

5.95 

3.60 

tl9j 

128.00 

15.85 

15.40 

120.00 

14.20 

13.40 

110.00 

12.55 

11.45 

102.00 

11.00 

9.50 

92.00 

9.35 

7.55 

83.00 

7.70 

5.60 

74.00 

6.05 

3.65 

120 

130.00 

16.00 

16.00 

122.00 

14.35 

13.95 

112.00 

12.75 

11.90 

104.00 

11.10 

9.85 

95.00 

9.60 

7.80|  85.00 

7.85 

6.75 

75.00 

6.25 

3.75 

Octagon  and 
Elliptic  Closed 
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Key 

20| 

21 

21j 

22 

22i 

23 

23§ 

24 

24* 

25 

25| 

26 

26*. 

27 

27£ 

28 

28J 

29 

29| 

30 

30J 

31 

3li 

32 

32§ 

33 

33$ 

34 

34| 

35 

35| 

36 


1 

Best 


Ret. 
134.00 
138.00 
140.00 
144.00 
148.00 
150.00 
154.00 
156.00 
160.00 
164.00 
166.00 
170.00 
174.00 
176.00 
180.00 
182.00 
186.00 
190.00 
192.00 
195.00 
198.00 
205.00 
205.00 
210.00 
215.00 
215.00 
220.00 
225.00 
225.00 
230.00 
235.00 
235.00 


Ext, 
16.15 
16.35 
16.55 
16.75 
16.90 
17.10 
17.35 
17.45 
17.65 
17.80 
18.00 
18.20 
18.35 
18.55 
18.75 
18.90 
19.10 
19.30 
19.50 
19.65 
19.80 
20.00 
20.20 
20.45 
20.60 
20.80 
21.00 
21.20 
21.35 
21.60 
21.70 
21.85 


Int. 
16.60 
17. 
17.80 
18. 
19.05 
19.65 
20.30 
20 
21. 
22.15 
22.75 
23.35 
24.00 
24 
25 

25.85 
26.45 
27.10 
27. 
28. 
28.75 
29.55 
30.15 
30. 
31.40 
32.00 
32.65 
33 

33.85 
34 
35 
35.70 


2 

Good 


Ret. 
124.00 
00 
130.00 
.00 
136.00 
140.00 
142.00 
00 
00 
152.00 
154.00 
158.00 
160.00 
00 
00 
170.00 
172.00 
175.00 
.00 
00 
185.00 
188.00 
190.00 
00 
196.00 
200.00 
205.00 
.00 
210.00 
00 
.00 
220.00 


20128 


50134 


90145 
50148 


60164 
20166 


70178 
30182 


SO  194 


25  205 


50215 
10  215 


15.05 

15.2016.65 

15.3517.10 


15.55 
15.70 
15.85 
16.05 
16.20 
16.40 
16.55 
16.70 
16.9021.85 


Ext. 


17.60 
18.15 


18.65138.00 
19.20140.00 


19.70 
20.25 


17.05 
17.20 
17.40 
17.60 
17.75 
17.90 
18.10 
18.25 
18.40 
18.60 
18.75 
18.90 


Ret. 
115.00 


Int 
14.5014.45 
14.7015.00118.00 
14.8515.50120.00 
16.05 


124.00 
126.00 
128.00 
132.00 
134.00 


142.00 
145.00 


23.40 
23.95 
24.50 
25.00 
25.50 
26.10 
26.60 
27.15 


28.15 
19.1028.70188.00 
19.2529.25192.00 
19.4029.75194.00 
198.00 


19.6030.30 
19.7530.80 


Better  than  ordinary 


20.80148.00 

21.30150.00 

154.00 

156.00 


22.35 
22.90158.00 


162.00 
164.00 
166.00 
170.00 
172.00 
175.00 
178.00 
180.00 


27.65184.00 
186.00 


Ext. 
12.90 
13.05 
13.20 
13.35 
13.50 
13.65 
13.80 
13.95 
14.10 
14.25 
14.40 
14.55 
14.70 
14.85 
15.05 
15.20 
15.35 
15.50 
15.65 
15.75 
16.00 
16.10 
16.30 
16.45 
16.60 
16.75 
96.90 


200.00 


Int. 
12.35 
12.75 


13.20110.00 


13.65 


14.10116.00 
14.50118.00 
15.00120.00 
15.40124.00 


15.85 


16.25128.00 


16.70 
17.15 


17.60135.00 


18.00 
18.45 


Ret. 
105.00 
108.00 


114.00 


125.00 


130.00 
132.00 


19.30 
19.80 


20.55 


22.45 
22.85 
23.30 
23.75 


17.0024.10 
17.2024.60175.00 
178.00 


17.3525.00 
17.5025.50180.00 


17.6525.90 


Medium 


138.00 
140.00 


18.90142.00 


145.00 
148.00 


20.20150.00 


152.00 


21.10155.00 
21.55158.00 
22.00160.00 


162.00 
165.00 
168.00 
170.00 
172.00 


182.00 


10.20  96.00 
10.55  98.00 
10.90100.00 
11.25104.00 
11.60105.00 


11.95 
12.30 
12.65 


13.00114.00 
13.35116.00 
13.70118.00 


14.00 


14.40122.00 


14.75 


15.10128.00 


Int. 


Ret. 


108.00 
110.00 
112.00 


120.00 


125.00 


Ext. 
11.25 
11.35 
11.50 
11.65 
11.80 
11.95 
12.10 
12.20 
12.35 
12.50 
12.60 
12.75 
12.90 
13.05 
13.20 
13.30 
13.45 
13.60 
13.70 
13.85 
14.05 
14.15 
14.30 
14.45 
14.60 
14.70 
14.85 
15.00 

15.1520.00|l58.00 
15.3020.35160.00 
15.4020.70162.00 


15.45 
15.75 


16.85 


18.25 


15. 5021.00! 


5 

Moderate 


10.00   8.85   92.00   8.30 


10.10   9.10   94.00 


10.20   9.35   96.00   8.50 


130.00 
132.00 


16.15134.00 
16.50135.00 


138.00 


17.20140.00 
17.50142.00 
17.90145.00 


148.00 


18.60150.00 
18.95152.00 
19.30154.00 
19.65156.00 


164.00 


Ext. 
9.60 
9.70 
9.85 


10.35 
10.45 
10.60 
10.70 
10.80 
10.95 
11.05 
11.20 
11.35 
11.50 
11.60 
11.75 
11.85 
12.00 
12.10 
12.20 
12.30 
12.45 
12.60 
12.70 
12.85 
12.90 
13.10 
13.20 
13.30 
13.40 


9.65   98.00 

9.90100.00 

10.15102.00 

10.40104.00 

10.65106.00 


10.90 
11.20 


11.45112.00 


11.75 


Int. 
8.05 


Ret. 

87.00 

8.351  88.00  8.00 

8.60   90.00   8.15 


12.25 
12.50 


13.00 


14.35 
14.60 


15.35 


6 

Cheap 


108.00 
110.00 


114.00 


12.00116.00 


118.00 
120.00 


12.80122.00 


124.00 


13.30125.00 
13.50128.00 
13.80130.00 
14.10132.00 


134.00 
135.00 


14.85138.00 
15.10140.00 


142.00 


15.65144.00 
15.85145.00 
16.10U48.00 


Ext. 
7.95 


8.40 


8.60 

8.70 

8.80 

8.90 

9.05 

9.15 

9.25 

9.35 

9.50 

9.60 

9.70 

9.80 

9.90 

10.00 

10.10 

10.25 

10.35 

10.45 

10.55 

10.65 

10.75 

10.85 

11.00 

11.10 

11.20 

11.30 


Int. 

5.95 

6.10 

6.25 

6.45 

6.60 

6.80 

6.95 

7.15 

7.30 

7.45 

7.65 

7.80 

8.00 

8.15 

8.35 

8. 

8.70 

8.90 

9.00 

9.25 

9. 

9.55 

9.70 

9.90 

10.05 

10.20 

10.40 

10.55 

10.75 

10.95 

11. 

11. 


7 

Cheapest 


Ret. 

77.00 

79.00 

80.00 

82.00 

84.00 

86.00 

87.00 

89.00 

91.00 

92.00 

94.00 

96.00 

97.00 

99.00 

100.00 

00 

104.00 

106.00 

108.00 

110.00 

.00 

114.00 

115.00 

116.00 

118.00 

120.00 

122.00 

124.00 

125.00 

126.00 

.00 

.00 


50102 


30112 


10128 
25130 
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Key]  Ret. 
?6* 

37 

m 

38 
S8* 

39 


240.00 
245.00 
245.00 
250.00 
250.00 
255.00 
39*260.00 


40 

40* 

11 

11} 
12 
12* 
13 


1 

Best 


4037 


260.00 
265.00 
270.00 
270.00 
275.00 
280.00 
280.00 


13*285.00 


290.00 
295.00 
300 . 00 

47  310.00 

48  315.00 

49  320.00 

50  325.00 

51  335.00 

52  |340.00 
53 
54 
55 
56 


Ext. 
22.05 
22.25 
22. 
22.60 
22.75 
23.00 
23.15 
23.30 
23.50 
23.70 
23.85 
24.05 
24.25 
24.40 
24 
24 
25 

25.50 
25.90 
26.25 
26.60 
27 

27.35 
27.75 
28.10 
28.40 
28.85 
29.20 
29.50 
29.95 
30.30 
30.70 


Int 
36. 
36. 

.55 
38.15 
38 

39.40 
40 

40.65 
41 

41 

42 

43 

43. 

44 


30220 
90  225 


65  235 


00240 


20  245 
85  250 
50250 
10  255 
70  260 
30  260 


6044.95265 
8045.55270 
1546.85 

48.00  280 

49.25 

50.50  290 

51.70  295 
0052.95 


54 

55 

56 

57 

59. 

60 

61.35 

62 

64.05 

65 


2 

Good 


Ret. 
00 
00 
230.00 
230.00 
.00 
235.00 
00 
245.00 
00 
00 
00 
.00 
00 
00 
00 
.00 
[275.00 
.00 
285.00 
00 
00 
300.00 
00 
00 
.00 
00 
00 
00 
345.00 
.00 
355.00 
00 


6033 


20310 


40315 
65  320 
90  325 
10  330 
35  340 


80  350 


301360 


Ext 
19.90 
20.10 
20.25 
20.45 
20. 
20.75 
20.90 
21.10 
21.25 
21.45 
21.55 
21.75 
21.95 
22.10 
22.25 
22.45 
22.80 
23.10 
23.45 
23.80 
24.10 
24.40 
24.80 
25.15 
25.45 
25.80 
26.10 
26.50 
26.80 
27.15 
27.50 
27.85 


Int. 
31. 
31.85 
32 
33 

.50 
34.00 
34 
35 
35 

36.05 
36.55 
37. 
37.65 
38 
38 

39.2 
40 

41.35 
42. 
43.45 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
54. 
55. 
56. 


Better  than  ordinary 


Ret. 

00 

205.00 

00 

00 

215.00 

220.00 

00 

00 

00 

230.00 

230.00 

.00 

235.00 

.00 

00 

00 

00 

255.00 

00 

265.00 

00 

.00 

00 

00 

.00 

00 

00 

00 

.00 

00 

.00 

00 


30205 


40210 
00  210 


50  220 
00  225 
55225 


10235 


20240 
70  240 
25  245 
35  250 


401260 


50  270 
45  275 
60285 
65290 
70295 
80300 
75  305 
90  310 
95  315 
00  320 
05  325 
10330 


Ext. 
17.80 
18.00 
18.10 
18.25 
18.40 
18.55 
18.70 
18.85 
19.00 
19.15 
19.25 
19.50 
19.65 
19.80 
19.95 
20.10 
20 

20.70 
21.00 
21.30 
21.60 
21.80 
22.25 
22.55 
22.85 
23.15 
23.45 
23.75 
24.05 
24.40 
24.70 
25 


Int. 
26.35 
26. 
27. 
27.50 
28.15 
28.55 
29. 
29. 
29. 
30. 
30. 
31. 
31. 
32. 
32.50 
32. 

.85 
34.65 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


Ret. 
185.00 

801188.00 

20190.00 
192.00 
195.00 
198.00 

00200.00 

40  205 


4033 


00146. 951300 


4 

Medium 


00 

00 

.00 

.00 

00 
00 
.00 
220.00 
00 
230.00 
235.00 
.00 
.00 
.00 
00 
00 
00 
00 
.00 
00 
.00 
.00 
00 
00 
00 


85  205 
30  210 
75  210 
20  215 
60  215 
05  220 


90225 


55  240 
40  245 
30250 
00255 
05260 
95  265 
80  270 
70  275 
55  280 
45  285 
30  290 
20  290 
05295 


Ext. 
15.70 
15.80 
15.95 
16.10 
16.20 
16.35 
16.50 
16.65 
16.75 
16.90 
17.00 
17.20 
17.35 
17.50 
17.60 
17.70 
18.00 
18.30 
18.55 
18.90 
19.10 
19.40 
19.70 
19.95 
20.25 
20.50 
20.80 
21.05 
21.35 
21.50 
21.80 
22.20 


Int 
21. 
21. 
22.05 
22.45 
22.75 
23.10 
23 
23 

24.15 
24 

24.85 
25 
2.5 
25 
26 
26 
27. 
28. 
28.70 
29 
30 
30 

31.50 
32. 
32. 
33. 
34. 
35.00 
35.65 
36 
37. 
37 


5 

Moderate 


Ret. 

00 

00 

172.00 

174.00 

175.00 

178.00 

.00 

.00 

184.00 

00 

188.00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 
00 

215.00 

.00 

00 

00 

235.00 

00 

00 

00 

.00 

255.00 

260.00 

00 

.00 

00 


40168 
75170 


45180 

SO  1S2 


501S6 


20192 
55194 
90195 
25198 
60200 
35  205 
00  210 


40  220 
10225 
80230 


20235 
90240 
60245 
25250 


30265 
05  270 
80  270 


Ext, 
13.55 
13.65 
13.80 
13.95 
14.05 
14.15 
14.25 
14.40 
14.55 
14.65 
14.70 
14.90 
15.05 
15.15 
15.25 
15.40 
15.65 
15.90 
16.15 
16.40 
16.60 
16.85 
17.10 
17.35 
17.60 
17.85 
18.10 
18.35 
18.60 
18.85 
19.10 
19.35 


Int 
16. 
10. 
16. 
17. 
1 

17. 
17.95 
18. 
18. 
18. 
18.85 
19.25 
19 


40150 
65152 
90154 
20155 
40158 
70160 


20164 
45165 
70166 


50172 


19. 

20. 

20. 

20. 

21. 

21. 

22. 

22. 

23.40 

23 

24 

24.95 

25 

26 

26 

27.05 

27. 

28. 

2S. 


6 

Cheap 


Ret 
00 
00 
00 
00 
.  00 
00 
162.00 
.00 
00 
00 
168.00 
170.00 
00 
174.00 
6.00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
200.00 
.00 
.00 
215.00 
.00 
.00 
.00 
230.00 
.00 
00 
00 


001 

30178 

80182 

30186 

85190 

35194 

90198 


90205 
45210 


50220 
00  225 
50225 


55235 
10  240 
601240 


Ext, 
11.40 
11.55 
11.65 
11.75 
11.85 
11.95 
12.10 
12.20 
12.30 
12.40 
12.50 
12.60 
12.70 
12.85 
12.95 
13.05 
13.25 
13.50 
13.70 
13.90 
14.10 
14.30 
14.55 
14.80 
15.00 
15.20 
15.40 
15.65 
15.85 
16.05 
16.30 
16.50 


Int. 
11 
11 
11 
12 
12 
12.25 
12 
12.60 
12.75 
12.95 
13.10 
13.30 
13.45 
13.60 
13.80 
13.95 
14.30 
14. 
15.00 
15 
15.65 
15 
16. 
16. 
17. 
17. 
17. 
18. 
IS. 
IS. 
19. 
19. 


45132 
60134 
80135 
00136 
10138 


40142 


7 

Cheapest 


Ret, 
00 
00 
00 
00 
00 
140.00 
.00 
144.00 
145.00 
146.00 
148.00 
150.00 
152 . 00 
154.00 
155.00 
156.00 
160.00 
00 
168.00 
00 
174.00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
.00 
00 
00 
00 


65164 


35170 


95178 
35180 
70184 
05188 
40190 
70194 
05198 
40  200 
75  205 
10  210 
40l210 


Ext. 

9.30 

9.40 

9.50 

9.60 

9.70 

9.75 

9.85 

9.95 

10.05 

10.15 

10.25 

10.35 

10.40 

10.50 

10.60 

10.70 

10.90 

11.10 

11.25 

11.45 

11.65 

11.80 

12.00 

12.20 

12.35 

12.55 

12.75 

12.95 

13.10 

13.30 

13.50 

13.70 


Int. 
6.45 
6.50 
6.60 
6.70 
6.80 
6.85 
6.95 
7.00 
7.10 
7.15 
7.25 
7.35 
7.40 
7.50 
7.55 
7.65 
7.80 
7.95 
8.15 
8.30 
8.45 
8.65 
8.80 
8.95 
9.10 
9.30 
9.45 
9.60 
9.75 
9.95 
10.10 
10.30 


Octagon  ana 

Elliptic  Closed 

20H— 60 


14 


OCTAGON  AND  ELLIPTIC  CLOSED  CASKETS 


1 

Best 


2 

Good 


Better  than  ordinary 


4 

Medium 


5 

Moderate 


6 

Cheap 


7 
Cheapest 


Key 
61 
62 


63|405 
64 
65 
66 

67 


69 
70 
71 

72|435 
73 
74 
75 

76(450 
77 
78 

79  465 
80 
82 
84 
85 

86  490 
88|495 
90 
92 

94152 
95 
96 
98 
100 


Ret. 
395.00 
400.00 

00 
405.00 
410.00 
415.00 
420.00 
420.00 
425.00 
430.00 
435.00 

00 
440.00 
445.00 
450.00 

00 
455.00 
460.00 

00 
470.00 
475.00 
480.00 
485.00 

00 

.00 

500.00 

510. 

00 
525.00 
530.00 
535 
540.00 


Ext. 
31.00 
31.30 
31.60 
31.90 
32.25 
32.55 
32.85 
33.15 
33.50 
33.80 
34.10 
34.45 
34.75 
35.05 
35.35 
35.70 
36.00 
36.30 
36.60 
36.90 
37.50 
38.15 
38.50 
38.80 
39.40 
39.45 

.65 
41.30 
41.60 
41.90 

.55 
43.15 


Int. 
65.45 
65.65 
65.80 
66.00 
66. 
66.35 
66.55 
66.75 
66.90 
67.10 
67 

67.45 
67.65 
67.80 
68.00 
68 

68.35 
68.55 
68.75  430 


0040 


0042 


68.95 
69 
69.65 
.85 
70 
70 
70.75 
71. 
71. 
71.65 
71. 
72. 
72. 


Ret. 
365.00 
370.00 
375.00 
375.00 

00 
385.00 
390.00 
390.00 
395.00 
400.00 

00 
405.00 
410.00 
415.00 
415.00 

00 
425.00 
425.00 

00 
435.00 

00 
450.00 
455.00 

00 

00 
470.00 


20380 


30400 


20420 


30  440 


05460 
40465 


10  480.0036 
60  485.00 
490.00 
85  495.00 
20  500.00 
601505.00 


Ext. 
28.10 
28.40 
28.65 
28.95 
29.20 
29.50 
29.75 
30.05 
30.30 
30.60 
30.85 
31.15 
31.40 
31.70 
31.95 
32.25 
32.50 
32.80 
33.05 
33.35 
33.90 
34.45 
34.70 
35.00 
35.55 
36.10 
.65 
37.20 
37.45 
37.75 
38.30 
38.85 


Int. 
56.30 
56.45 
56.60 
56.80 
56.95 
57. 
57. 
57.45 
57.65 
57.80 
58.00 
58.15 
58. 
58.50 
58.65 
58.85 
59.00 
59.15 
59. 
59. 
59.85 
60. 
60.35 
60.55 
60.85 
61.20 
61.55 
61. 
62.05 
62.25 
62.60 
62. 


Ret. 
335.00 
340.00 
345.00 
345.00 
350.00 

00 
.00 
360.00 
365.00 
365.00 
370.00 
375.00 

00 
380.00 
385.00 
390.00 
390.00 
395.00 

00 

00 
410.00 

00 
420.00 
425.00 
430.00 
435.00 
445.00 

00 
455.00 
460.00 
465.00 

00 


15  355 
30  355 


30  380 


35  400 
50  400 


20  415 


90  450 


951470 


Ext. 
25.25 
25.50 
25.70 
25.95 
26.20 
26.45 
26.65 
26.90 
27.15 
27.35 
27.60 
27.85 
28.05 
28.30 
28.55 
28.80 
29 

29.25 
29 

29.75 
30.20 
30.70 
31.00 
31.20 
31.70 
32.15 
32.60 
33.10 
33.55 
33.80 
34.00 
34.50 


Int. 
47 
47 
47 
47 

47.70 
47. 
48.05 
48.20 
48.35 
48.50 
48.65 
48.85 
49.00 
49.15 
49 
49.45 


10305 
25310 
40  310 
55  315 


90  325 


30  355 


0049.60360 


5049 


49.75 
95 
50.10 
50.40 
50.75 
50. 
51.05 
51.35 
51. 
52 

52.30 
52 
52 

52.95 
53.25 


Ret. 
00 
00 
00 
00 
320.00 
00 
325.00 
330.00 
335.00 
335.00 
340.00 
345.00 
345.00 
350.00 
00 
355.00 
00 
365.00 
365.00 
370.00 
375.00 
380.00 
00 
390.00 
395.00 
00 
00 
415.00 
.00 
.00 
430.00 
435.00 


90  3S5 


70400 
00410 


45  420 
60  425 


Ext. 
22.40 
22.60 
22.70 
23.00 
23.20 
23.40 
23.60 
23.80 
24.00 
24.20 
24.40 
24.60 
24.80 
25.00 
25.20 
25.40 
25.60 
25.80 
26.00 
26.20 
26.60 
27.00 
27.20 
27.40 
27.80 
28.20 
28.60 
29.00 
29.20 
29.40 
29.80 
30.25 


Int. 
37.90 
38 

38.15 
38.35 
38 

38.65 
38 
38 

39.05 
39 

39.35 
39 

39.65 
39.80 
39. 
40.05 
40.20 
40.35 
40.50 
40 


40 

41 

41 

41. 

41.80 

42.05 

42.35 

42.65 

42. 

42 

43 

43 


Ret. 
275.00 

00 
280.00 
285.00 

00 
290.00 

00 

00 
300.00 
.00 
310.00 

00 
315.00 
320.00 

00 
325.00 
330.00 
330.00 
335.00 
.00 

00 

.00 

355.00 

00 
365.00 
370.00 
375.00 
380.00 
.00 
.00 


052S0 


50290 


80  295 
90  300 


20  305 


50  310 


95320 


65  335 


90  345 


.  20  350 

.35 

.50360 


80  385 
90  390 


20  395.0025 


50  400.00 


Ext. 
19.50 
19.65 
19.85 
20.00 
20.15 
20.30 
20.50 
20.65 
20.80 
21.00 
21.15 
21.30 
21.45 
21.65 
21.80 
21.95 
22.10 
22.30 
22.45 
22.65 
22.95 
23.30 
23.45 
23.60 
23.95 
24.25 
24.60 
24.90 
25.10 
25.25 
60 
25.90 


Int. 
28 

28.85 
29.00 
29 
29 
29 
29 

29.70 
29 

29.95 
30.05 
30. 
30 

30.45 
30.60 
30 

30.85 
31.00 
31.15 
31.30 
31.55 
31 

31.95 
32.05 
32.35 
32.65 
32.85 
33.00 
33.25 
33. 
33. 
33.95 


Ret. 

00 
250.00 
250.00 

00 

00 
.00 

00 
265.00 

00 
275.00 
275.00 
.00 
.00 
285.00 
290.00 

00 
295.00 
300.00 
300.00 
305.00 
310.00 

00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
345.00 
350.00 

00 

.00 
365.00 


76  245 


15255 
25260 
40  260 
55  265 


80  270 


20  280 
35285 


75  290 


80315 


40355 
65360 


Ext. 
16.65 
16.75 
16.90 
17.00 
17.15 
17.25 
17.40 
17.50 
17.65 
17.80 
17.90 
18.00 
18.15 
18.30 
18.40 
18.55 
18.65 
18.80 
18.90 
19.05 
19.33 
19.55 
19.70 
19.80 
20.05 
20.35 
20.60 
20.70 
20.95 
21.10 
21.35 
21.60 


Int. 
19.55 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20.65 
20 
20 
21 
21 
21. 
21.35 
21 

21.60 
21.75 
21.85 
22.10 
22.35 
22.45 
22.60 
22.80 
23.05 
23 
23 

23.65 
23 
24 
24 


Ret. 

215.00 

00 

00 

00 

.00 

.00 

00 

.00 

00 

240.00 

00 

00 

00 

00 

00 

260.00 

00 

265.00 

270.00 

270.00 

280.00 

285.00 

285.00 

290.00 

295.00 

300.00 

00 

00 

315.00 

.00 

00 

00 


70  220 
80  220 
90  225 
05225 
20  230 
30  235 
40  235 
50  240 


75  245 
90250 
.00  250 
.  15  255 
25  255 


50265 


30  310 
40  315 


80320 
05  325 
301330 


Ext. 
13.75 
13.85 
13.95 
14.05 
14.15 
14.20 
14.30 
14.40 
14.50 
14.60 
14.70 
14.75 
14.85 
14.95 
15.05 
15.15 
15.20 
15.30 
15.40 
15.50 
15.70 
15.85 
15.95 
16.05 
16.20 
16.40 
16.60 
16.75 
16.85 
16.95 
17.15 
17.30 


Int. 

10. 4C 
10. 5C 
10.60 
10.70 

io.8o;, 

10.90! 

11.00 

11.15! 

11.251! 

11.351 

11.451' 

11.651 

11.701] 

11.801 

11.90 

12.001 

12.10 

12.20 

12.35 

12.45 

12.65 

12.90 

13.10 

13.20 

13.30 

13.55 

13.75 

13.95 

14.05 

14.20 

14.40 

14.65 


OCTAGON  AND  ELLIPTIC  CLOSED  CASKETS 


15 


Cey 

102 
.04 

.05 
06 
OS 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
24 

'25 
26 
28 
30 
32 
34 
35 

•36 
38 
10 
15 
50 

!30 
-0 

-5 
00 
25 
SO 


1 

Best 


2 

Good 


Better  than  ordinary 


0045 


Ret. 
550.00 
555.00 
560.00 
565. 
570.00 
580.00 
585.00 
595.00 
600.00 
600.00 
610.00 
615.00 
625.00 
630.00 
635.00 
640.00 
645.00 
655.00 
660.00 
670.00 
675.00 
680.00 
685.00 
690.00 
710.00 
730.00 
765.00 
800.00 
820.00 
915.00 
1010 
1100 


Ext. 
43.80 
44.40 
44.70 
05 
45.65 
46.30 
46.90 
47.50 
47.85 
48.00 
48.80 
49.40 
50.00 
50.65 
51.95 
52.30 
52.50 
52.90 
53.15 
53.75 
54.10 
54.40 
55.00 
55.65 
57.20 
58.75 
61.90 
65.00 
.55 
74.25 
82.00 
90.00 


Int. 
72. 
73. 
73. 
73. 
74.05 
74. 
74.75 
75.15 
75 

75.50 
75.85 
76.25 
76 
76 
77 

77.35 
77.70 
78. 
78. 
78. 
79.00 
79.15 
79.50 
79.90 
80.80 
81.70 
83.55 
85.35 
86.25 
90.85 
95 
100 


0041 


Ret. 
00 
.00 
00 
.00 
535 

.00 
550.00 
555.00 
00 
565 . 00 
570.00 
580.00 
.00 
00 
00 
600.00 
610.00 
00 
00 
00 
635 . 00 
640.00 
645.00 
650.00 
670.00 
685.00 
725.00 
760.00 
775.00 
870.00 
00 
1050 


95515 
30  520 
50  525 
70  530 


40,545 


30560 


60585 
95  595 
15  595 


05615 
40  625 
80  630 


40  960 


Ext. 
39.40 
39.95 
40.20 
40.50 
05 
41.60 
42.15 
42.60 
42.95 
43.25 
43.80 
44.35 
44.90 
45.45 
45.70 
46.00 
46.55 
47.10 
47.65 
48.20 
48.50 
48.80 
49.30 
40.90 
51.25 
52.75 
55.50 
58.20 
59.50 
66.35 
73.25 
80.15 


Int 
63 
63 
63 

63.95 
64 
64 
65 
65 

65.50 
65. 
66. 
66. 
66. 
67. 
67. 
67.35 
67 

68.05 
68.40  585 


68.75 

68 

69.10 

69.40 

69.75 

70 

71 

73.15 

74.85 

75.70 

79.95 

84 

88.50 


Ret 
00 
00 

00 

495.00 

00 

.00 

00 

.00 

525.00 

00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

565.00 

.00 

575.00 

.00 

590.00 

00 

600.00 

605.00 

610.00 

60  630.0045 


30480 
65485 
80490 


30500 
65  505 
00  515 
25  520. 


05  530 
00  535 
35  540 
70  550 
05  555 
20560 


70570 


90595 


45  645.00 
680.00 
715.00 
735 . 00 
820.00 

20|910.00 
1000 


Ext. 
35.00 
35.45 
35.70 
35.95 
36.40 
36.90 
37.35 
37.85 
38.05 
38.30 
38.80 
39.30 
39.70 
40.25 
40.45 
40.70 
41.20 
41.65 
42.15 
42.60 
42.85 
43.10 
43.55 
44.05 
.25 
46.45 
48.80 
51.20 
52.40 
58.35 
64.35 
70.30 


Int 
53 
53 

54.05 
54. 
54. 
54. 
55. 
55. 
55. 
55. 
56. 
56. 
56. 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 

58.95 
59. 
59. 
60 

61.15 
62.75 
64.35 
65 
69 
73 
77 


4 

Medium 


Ret. 

00 

00 

455.00 

.00 

00 

70.00 

75.00 

00 

00 

00 

00 

0(1 

00 

.00 
00 
00 

.00 

oo 
00 
00 

00 

560.00 

00 

00 

00 

605.00 

640.00 

675.00 

00 

00 

00 

00 


55445 
90  450 


20460 
50  465 
85  4' 
15  4' 
45  485 
60  490 
SO  495 
10  500 
40505 
75  510 
05  515 
20  520 
35525 
70  530 
00  540 
30  545 
65  550 
80  555 


25  565 
60  570 
35  590 


10G90 
05  775 
00S60 
00)940 


Ext, 
30.65 
31.05 
31.25 
31.45 
31.80 
32.25 
32.60 
33.05 
33.25 
33.45 
33.  S5 
34.25 
34.65 
35.00 
35.25 
35.45 
35.85 
36.30 
36.70 
37.10 
37.30 
37.50 
37.90 
38.30 
39.30 
40.30 
42.35 
44.35 
45.35 
50.35 
55.40 
60.50 


Int. 
43. 
44. 
44. 
44.35 
44.65 
44.95 
45 
45 
45 

45.  SO 
45 


80  410 
05  415 

20 120 


20  440 
50  445 
65  450 


95160 


46 

46 

46 

47 

47 

17 

47 

48. 

48.35 

48 

IS 

48 

49.2i 

49.95 

50 

52. 

53 

54 

57.80 

61 

63 


5 

Moderate 


Ret. 
00 
00 
00 

425.00 

430.00 

435.00 
00 
00 
00 

455.00 
00 
5.00 
5.00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

510.00 

00 

.00 

00 

00 

550.00 
00 
00 
00 
00 

725.00 
00 
.00 


35  46 
65  4' 
75  480 
05  485 
20  490 
50495 
80500 
05  505 


50  515 
65520 
95525 
20530 


65  565 
10  595 
50  630 
25  645 


40  810 
001890 


Ext. 
26.25 
26.55 
26.75 
26 

27.20 
27.55 
27.90 
28.00 
2S.40 
28.55 
2S.90 
29.20 
29.55 
29.85 
30.00 
30.20 
30.50 
30.85 
31.20 
31.50 
31.65 
31.85 
32.15 
32.50 
33 

34.15 
35.80 
37.45 
38.25 
42.35 
46.50 
50.65 


35 
35 

35.55 
35. 

35. 
36.05 
36.35 
36.60  430 


Int. 
34 
34. 
34.651 


Ret. 

201375.00 

50  380.00 

385.00 

9034.75385.00 

00390.00 

30400.00 

405 . 00 

70(410.00 

00 

420.00 


95415. 


36 

37 

37 

37 

37 

37 

38.2i 

38.50 

38 

38.75 

39 

39 


425.00j23.90 

0024.15 

901435. 00l24. 40 

15  440.0024.65 


6 

Cheap 


Ext. 
21.85 
22.10 
22.25 
22.35 
22.60 
22.90 
23.15 
23.40 
23.50 


Int. 
24. 
24. 
24. 
25. 
25. 
25.50 
25 
26.00 
26 


23. 65)26. 20|380 
26.45 
26.70 


26.95 


301445.00 
40  450.00 
65  455.00 
95|460.00 
00 
470.00 
60  475.00 


4S0.0026.20 


24.80 
24.90 
25.15 
25.45 
25.70 
25.95 
26.05 


Ret. 
00 
00 

00 

.00 
00 

1360.00 
00 

375.00 
00 
00 

385.00 


50340 
75  345 
90  345 
00  350 
25  355 


75370 


10375 


I390.00J19.15 
400.00il9.30 


27 

27.45 
27.65 
27 

28.151425 
28.40  430 
28.50  435 
28.65  440 


004S5.00'26.45'28.90  445 


301490. 00.26. 75 

8039.95510.0027.35 

525.0028.00 


29.25 


40.60 

41.95  555.00 

43.30  585.00|30.55 

43.95 

47.30 

50.60  760 

54.00|S40 


600.00 
6SO.O0 
00 
00 


31.20 
34.35 
37.55 
40.80 


29. 

29 

30.35 

31.55 

32.75 

33 

36 

39.45 

42 


7 

Cheapest 


Octagon  and 

Elliptic  Closed 

61—260 


Ext 
17.50 
17.70 
17.75 
17.85 
18.05 
IS.  25 
IS.  40 
18.60 
18.70 
18.75 
IS. 95 


27.20j405.00 

30405.00 

410.00 

415.00 

90(420.00 


15>450.00 

75  465.00 

480.00 


19.50 
19.60 
19.70 
19.85 
20.05 
20.25 
20.40 
20.50 
20.60 
20.75 
20.95 
21.40 
21.85 


510.00|22.80 
540.00:23.70 


401555.00 

40630.00 

710.00 

50|780.00 


24.15 
26.40 
28.70 
31.00 


Int. 
14.85 
15.05 
15.10 
15.25 
15.50 
15.70 
15.95 
16.15 
16.25 
16.35 
16.60 
16.80 
17.00 
17.25 
17.35 
17.45 
17.65 
17.90 
18.10 
18.35 
18.45 
18.55 
18.75 
19.00 
19.55 
20.10 
21.15 
22.25 
22.80 
25.50 
28.25 
31.00 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 
5 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int 

S35.00 
37.00 

6.50 

2.50 

133.00 

5.80 

2.25 

$30.50 

5.15 

2.00 

$28.50 

4.45 

1.80126.00 

3.80 

1.55 

$24.00 

3.15 

1.30 

$21 . 50 

2.50 

1.1 

5| 

5i 
5-2 

6.75 

2.70 

34.50 

6.00 

2.40 

32.00 

5.30 

2.15 

30.00 

4.60 

1.90 

27.50 

3.90 

1.65 

25.00 

3.25 

1.40 

22.50 

2.55 

1.1 

38.50 

6.95 

2.90 

36.00 

6.20 

2.60 

33.50 

5.50 

2.35 

31.00 

4.70 

2.05 

28.50 

4.05 

1.75 

26.00 

3.35 

1.45 

23.50 

2.60 

1.1. 

40.50 

7.15 

3.15 

38.00 

6.40 

2.80 

35.00 

5.65 

2. 50 

32.50 

4.90 

2.15 

30.00 

4.15 

1.85 

27.00 

3.40 

1.50 

24.50 

2.70 

1.2' 

u4 

6 
Oi 

6f 

7 

42.00 

7.40 

3.35 

39.50 

6.60 

3.00 

36.50 

5.85 

2.65 

34.00 

5.05 

2.30 

31.00 

4.25 

1.95 

28.50 

3.50 

1.60 

25.50 

2.75 

1.2 

44.00 

7.65 

3.55 

41.00 

6.80 

3.15 

38.00 

6.00 

2.80 

35.00 

5.20 

2.45 

32.00 

4.35 

2.05 

30.00 

3.60 

1.65 

26.50 

2.80 

1.3 

45 .  50 

7.85 

3.80 

42.50 

7.00 

3.35 

39.50 

6.20 

2.95 

36.50 

5.35 

2.55 

33.50 

4.45 

2.15 

31.00 

3.70 

1.75 

27.00 

2.90 

1.3 

47.50 

8.10 

4.00 

44.00 

7.25 

3.55 

41.00 

6.35 

3.15 

38.00 

5.50 

2.70 

34.50 

4.60 

2.25 

32.50 

3.80 

1.80 

27.50 

2.95 

1.3 

49.00 

8.35 

4.25 

46.00 

7.45 

3.75 

42.50 

6.55 

3.30 

39.00 

5.65 

2.80 

35.50 

4.70 

2.35 

33.00 

3.90 

1.90 

29.00 

3.05 

1.4 

7\ 

n 
n 

8 
8i 
81 
81 
9 
Bi 
9* 
91 
10 

ioi 

10f 

n 
ill 
Hi 
1U 

12 
12^ 

12-i 
i2i 

51.00 

8.55 

4.45 

47.50 

7.65 

3.95 

44.00 

6.70 

3.45 

40.50 

5.80 

2.95 

37.00 

4.80 

2.45 

33.50 

4.00 

1.95 

30.00 

3.10 

1.4 

53.00 

8.80 

4.65 

49.00 

7.85 

4.10 

45.50 

6.90 

3.60 

42.00 

5.95 

3.10 

38.00 

4.90 

2.55 

34.50 

4.10 

2.05 

31.00 

3.15 

1.5 

55.00 

9.00 

4.90 

51.00 

8.05 

4.30 

47.00 

7.05 

3.75 

43.00 

6.10 

3.20 

39.50 

5.00 

2.65 

35.50 

4.20 

2.10 

31.50 

3.25 

1.5 

56.00 
58.00 

9.25 

5.10 

53.00 

8.25 

4.50 

48.50 

7.25 

3.95 

44.50 

6.25 

3.35 

40.50 

5.15 

2.75 

36.50 

4.30 

2.20 

32.50 

3.30 

1.6 

9.50 

5.30 

54.00 

8.45 

4.70 

50.00 

7.40 

4.10 

46.00 

6.40 

3.45 

41.50 

5.25 

2.85 

37.50 

'4.40 

2.25 

33.50 

3.35 

1.6 

60.00 

9.70 

5.55 

56.00 

8.65 

4.90 

52.00 

7.60 

4.25 

47.00 

6.55 

3.60 

43.00 

5.35 

2.95 

38.50 

4.50 

2.30 

34.50 

3.45 

1.6 

62.00 

9.95 

5.75 

57.00 

8.85 

5.10 

53.00 

7.80 

4.40 

48.50 

6.70 

3.75 

44.00 

5.45 

3.05 

39.50 

4.55 

2.40 

35.50 

3.50 

1.7 

63.00 

10.20 

6.00 

59.00 

9.05 

5.25 

54.00 

7.95 

4.55 

49.50 

6.85 

3.85 

45.00 

5.55 

3.15 

41.00 

4.65 

2.45 

36.00 

3.60 

1.7 

65.00 
67.00 

10.40 

6.20 

61.00 

9.25 

5.45 

56.00 

8.15 

4.75 

51.00 

7.00 

4.00 

46.50 

5.70 

3.25 

42.00 

4.75 

2.55 

37.00 

3.65 

1.8 

10.65 

6.40 

62.00 

9.45 

5.65 

57.00 

8.30 

4.90 

52.50 

7.15 

4.15 

47.50 

5.80 

3.35 

43.00 

4.85 

2.60 

38.00 

3.70 

1.8 

69.00 

10.85 

6.65 

64.00 

9.70 

5.85 

59.00 

8.50 

5.05 

54.00 

7.30 

4.25 

49.00 

5.90 

3.45 

44.00 

4.95 

2.70 

39.00 

3.80 

1.9 

70.00 

11.10 

6.85 

65.00 

9.90 

6.00 

60.00 

8.65 

5.20 

55.00 

7.45 

4.40 

50.00 

6.00 

3.55 

45.00 

5.05 

2.75 

40.00 

3.85 

1.9 

72.00 

11.35 

7.05 

66.00 

10.10 

6.20 

62.00 

8.85 

5.35 

57.00 

7.60 

4.50 

51.00 

6.10 

3.65 

46.00 

5.15 

2.85 

40.50 

3.90 

2.0 

74.00 

11.55 

7.30 

68.00 

10.30 

6.40 

63.00 

9.00 

5.55 

58.00 

7.75 

4.65 

53.00 

6.25 

3.75 

47.00 

5.25 

2.90 

41.50 

4.00 

2.0 

76.00 

11.80 

7.50 

70.00 

10.50 

6.60 

65.00 

9.20 

5.70 

59.00 

7.90 

4.80J  54.00 

6.35 

3.8'5 

48.00 

5.35 

2.95 

42.50 

4.05 

2.0 

77.00 
79.00 

12.05 

7.75 

72.00 

10.70 

6.80 

66.00 

9.35 

5.85 

60.00 

8.05 

4.90|  55.00 

6.45 

3.95 

49.00 

5.45 

3.05 

43.50 

4.10 

2.1 

12.25 

7.95 

73.00 

10.90 

6.95 

68.00 

9.55 

6.00 

62.00 

8.20 

5.05 

56.00 

6.55 

4.05 

50.00 

5.55 

3.10 

44.50 

4.20 

2.1 

81  00 
83.00 

12.50 

8.16 

75.00 

11.10 

7.15 

69.00 

9.70 

6.15 

63.00 

8.35 

5.15 

57.00 

6.65 

4.15 

51.00 

5.65 

3.20 

45.00 

4.25 

2.2 

12.70 

8.40   77.00 

11.30 

7.35 

70.00 

9.90 

6.36 

65.00 

8.50 

5.30 

59.00 

6.80 

4.25 

52.00 

5.70 

3.25 

46.00 

4.30 

2.2 

84.00 
86.00 

12.95 

8.60   78.00 

11.50 

7.55 

72.00 

10.10 

6.50 

66.00 

8.65 

5.45 

60.00 

6.90 

4.35 

54.00 

5.80 

3.35 

47.00 

4.40 

2.3 

13. 2C 

8.801  80.00 

11.70 

7.7C 

74.00 

10.25 

6.65 

67.00 

8.8C 

5.56 

61.00 

7.00 

4.46 

55.00 

5.90 

3.4C 

48.00 

3.45 

2.3 

88.00 

13. 4C 

9. OH  82.00 

11.90 

7.9C 

75.00 

10.45 

6.8C 

68.00 

8. 96 

5.7C 

62.00 

7.10 

4.56 

56.00 

6.00 

3.5C 

49.00 

4.55 

2.3 

90.00 

13. 6£ 

9.251  85.00 

12.10 

8.1C 

76.00 

10. 6C 

6. 96 

70.00 

9.1C 

5.80   63.00 

7.20   4.66 

57.00 

6.10 

3.56 

50.00 

4.60   2.4 

VERTICAL  CLOSED  CASKETS 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Keyl 

Ret.   1  Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

Ret. 

Ext. 

Int. 

13 

{91.0013.90 

9.50 

$85.00 

12.35 

8.30 

$78.00 

10.80 

7.15 

$71.00 

9.25 

5.95 

$64.00 

7.35 

4. 80 $58. 00 

6.20 

3.65 

$51.00 

4.65 

2.46 

13i 

93.00 

14.10 

9.70 

86.00 

12.65 

8.50 

79.00 

10.95 

7.30 

72.00 

9.40 

6.10 

66.00 

7.45 

4.90 

59.00 

6.30 

3.70|  52.00 

4.75 

2.50 

i3i 

95.00 

14.35 

9.90 

88.00 

12.75 

8.65 

81.00 

11.15 

7.45 

74.00 

9.55 

6.20 

67.00 

7.55 

5.00 

60.00 

6.40 

3.75 

53.00 

4.80 

2.65 

13J 

97.00 

14.55 

10.15 

90.00 

12.95 

8.85 

82.00 

11.30 

7.60 

75.00 

9.70 

6.35 

68.00 

7.65 

5.10 

61.00 

6.50 

3.85|  54.00 

4.85 

2.60 

14 

98.00 

14.80 

10.35 

91.00 

13.15 

9.05 

84.00 

11.50 

7.75 

76.00 

9.85 

6.50 

69.00 

7.75 

5.20 

62.00 

6.60 

3.90 

55.00 

4.95 

2.65 

14J 

100.00 

15.05 

10.55 

93.00 

13.35 

9.25 

85.00 

11.65 

7.95 

78.00 

10.00 

6.60 

70.00 

7.90 

5.30 

63.00 

6.65 

4.00 

55.00 

5.00 

2.65 

U§ 

102.00 

15.25 

10.80 

94.00 

13.55 

9.40 

87.00 

11.85 

8.10 

79.00 

10.10 

6.75 

72.00 

8.00 

5.40 

64.00 

6.75 

4.05 

56.00 

5.10 

2.70 

U! 

104.00 

15.50 

11.00 

96.00 

13.75 

9.60 

88.00 

12.00 

8.25 

80.00 

10.30 

6.85 

73.00 

8.10 

5.50 

65.00 

6.85 

4.15 

57.00 

5.15 

2.75 

15 

105 . 00 

15.75 

11.25 

98.00 

13.95 

9.80 

90.00 

12.20 

8.40 

82.00 

10.45 

7.00 

74.00 

8.20 

5.60 

66.00 

6.95 

4.20 

5S.00 

5.20 

2.80 

15} 

108.00 

15.95 

11.45 

100.00 

14.15 

10.00 

91.00 

12.35 

8.55 

83.00 

10.60 

7.15 

75.00 

8.35 

5.70 

67.00 

7.05 

4.30 

59.00 

5.30 

2.85 

15| 

110.00 

16.20 

11.65 

102.00 

14.35 

10.20 

93.00 

12.55 

8.75 

84.00 

10.75 

7.25 

76.00 

8.45 

5.80 

68.00 

7.15 

4.35 

60.00 

5.35 

2.90 

15J 

112.00 

16.40 

11.90 

104.00 

14.55 

10.35 

94.00 

12.75 

8.90 

86.00 

10.90 

7.40 

78.00 

8.55 

5.90 

69.00 

7.25 

4.40 

61.00 

5.40 

2.90 

16 

114.00 

16.65 

12.10 

105.00 

14.80 

10.55 

96.00 

12.90 

9.05 

87.00 

11.05 

7.50 

79.00 

8.65 

6.00 

70.00 

7.35 

4.50 

G2.00 

5.50 

2.95 

L6J 

116.00 

16.90 

12.30 

106.00 

15.00 

10.75 

97.00 

13.10 

9.20 

88.00 

11.20 

7.65 

80.00 

8.75 

6.10 

71.00 

7.45 

4.55 

63.00 

5.55 

3.00 

16* 

118.00 

17.10 

12.55 

108.00 

15.20 

10.95 

98.00 

13.25 

9.35 

90.00 

11.35 

7.80 

82.00 

8.90 

6.20 

72.00 

7.55 

4.65 

64.00 

5.65 

3.05 

.7 

120.00 

17.60 

13.00 

110.00 

15.60 

11.35 

102.00 

13.65 

9.70 

92.00 

11.65 

8.05 

84.00 

9.10 

6.40 

74.00 

7.75 

4.80 

65.00 

5.75 

3.15 

17* 

124.00 

18.05 

13.40 

114.00 

16.00 

11.70 

104.00 

13.95 

10.00 

95.00 

11.95 

8.30 

86.00 

9.30 

6.60 

77.00 

7.90 

4.95 

67.00 

5.90 

3.25 

.8 

126.00 

18.50 

13.85 

118.80 

16.40 

12.10 

108.00 

14.30 

10.35 

98.00 

12.25 

8.55 

88.00 

9.55 

6.80 

79.00 

8.10 

5.10 

69.00 

6.05 

3.30 

•81 

130.00 

18.95 

14.30 

120.00 

16.80 

12.45 

110.00 

14.65 

10.65 

100.00 

12.55 

8.85 

90.00 

9.75 

7.00 

81.00 

8.30 

5.20 

71.00 

6.20 

3.40 

9 

134.00 

19.45 

14.75 

124.00 

17.25 

12.85 

114.00 

15.05 

11.00 

104.00 

12.  S5 

9.10 

93.00 

10.00 

7.20 

83.00 

8.50 

5.35 

73.00 

6.30 

3.50 

9i 

138.00 

19.90 

15.15 

126.00 

17.65 

13.20 

116.00 

15.40 

11.30 

106.00 

13.15 

9.35 

95.00 

10.20 

7.40 

84.00 

8.70 

5.50 

74.00 

6.45 

3.55 

10 

140.00 

20.35 

15.60 

130.00 

18.05 

13.60 

120.00 

15.75 

11.60 

108.00 

13.45 

9.60 

98.00 

10.40 

7.60 

87.00 

8.90 

5.65 

76.00 

6.60 

3.65 

m 

144.00 

20.60 

16.05 

134.00 

17.45 

14.00 

122.00 

16.10 

11.95 

112.00 

13.75 

9.85 

100.00 

10.65 

7.80 

89.00 

9.05 

5.80 

78.00 

6.75 

3.75 

ii 

148.00 

21.30 

16.50 

136.00 

18.85 

14.35 

125.00 

16.45 

12.25 

114.00 

14.05 

10.15 

102.00 

10.85 

8.00 

91.00 

9.25 

5.95 

80.00 

6.85 

3.85 

nj 

152.00 

21.75 

16.90 

140.00 

19.25 

14.75 

128.00 

16.80 

12.60 

116.00 

14.35 

10.40105.00 

11.10 

8.20 

93.00 

9.45 

6.10 

82.00 

7.00 

3.90 

2 

155.00 

22.20 

17.36 

144.00 

19.70 

15.10 

132.00 

17.15 

12.90 

120.00 

14.65 

10.65 

108.00 

11.30 

8.40 

95.00 

9.65 

6.25 

84.00 

7.15 

4.00 

2* 

158.00 

22.65 

17.80 

146.00 

20.10 

15.50 

134.00 

17.50 

13.20 

122.00 

14.95 

10.90 

110.00 

11.50 

8.60 

97.00 

9.85 

6.40 

85.00 

7.30 

4.10 

3 

L62.00 

23.15 

18.25 

150.00 

20.50 

15.85 

L38.00 

17.80 

13.55 

124.00 

15.25 

11.20 

112.00 

11.75 

8.85 

100.00 

10.00 

6.55 

87.00 

7.40 

4.20 

3^ 

165.00 

23.60 

18.65 

152.00 

20.90 

16.25 

140.00 

18.20 

13.85 

128.00 

15.55 

11.45 

114.00 

11.95 

9.05 

102.00 

10.20 

6.70 

89.00 

7.55 

4.25 

4 

168.00 

24.05 

19.10 

156.00 

21.30 

16.65 

144.00 

18.55 

14.20 

130.00 

15.85 

11.75 

118.00 

12.20 

9.25 

104.00 

10.40 

6.80 

91.00 

7.70 

4.35 

4* 

172.00 

24.50 

19.55 

160.00 

21.7017.00 

146.00 

18.90 

14.5ffll32.00 

16.15 

12.00 

120.00 

12.40 

9.45 

106.00 

10.60 

6.95 

93.00 

7.85 

4.45 

5 

75.00 

25.00 

20.00 

162.00 

22.15|l7.40 

L48.00 

19.30 

14.80)135.00 

16.45 

12.25 

122.00 

13.65 

9.70 

10S.00 

10.80 

7.10 

94.00 

8.00 

4.55 

Vertical  Closed 


18 


VERTICAL  CLOSED  CASKETS 


1 

Best 


2 

Good 


Better  than  ordinary 


4 

Medium 


5 

Moderate 


6 

Cheap 


7 

Cheapest 


Key 

25! 

26 

26| 

27 

27| 

28 

28| 

29 

29| 

30 

30! 

31 

31! 

32 

32! 

33 

33i 

34 

34! 

35 

35! 

36 

36i 

37 

37! 

38 

38! 

39 

40 

41 

42 

43 


Ret. 
178.00 
182.00 
185.00 
188.00 
192.00 
194.00 
198.00 
200.00 
205.00 
210.00 
210.00 
215.00 
215.00 
220.00 
225.00 
225.00 
230.00 
230.00 
235.00 
240.00 
240.00 
245.00 
250.00 
250.00 
255.00 
260.00 
260.00 
265.00 
270.00 
275.00 
280.00 
290.00 


Ext. 
25.20 
25.40 
25.60 
25.85 
26.05 
26.30 
26.50 
26.70 
26.95 
27.15 
27.35 
27.60 
27.80 
28.05 
28.25 
28.45 
28.70 
28.90 
29.10 
29.35 
29.55 
29.80 
30.00 
30.20 
30.45 
30.65 
30.85 
31.10 
31.55 
31.95 
32.40 
32.85 


Int. 
20.45 
20 

21.40 
21.85 
22.35 
22.80 
23.25 
23.75 
24.20 
24.70 
25.15 
25.65 
26.10 
26.55 
27.05 
2' 

28.00 
28.45 
28.95 


90168 


29. 

29. 

30.35 

30.80 

31.30 

31.75 

32.25 

32.70 

33.20 

34.10 

35.05 

36.00 

36.95 


Ret. 
165.00 
00 
172.00 
174.00 
176.00 
180.00 
182.00 
185.00 
18S.00 
190.00 
194.00 
196.00 
200.00 
205.00 
205.00 
.00 
210.00 
215.00 
215.00 
00 
225.00 
225.00 
230.00 
230.00 
235.00 
235.00 
240.00 
245.00 
250.00 
255.00 
260.00 
265.00 


50  210 


40220 


Ext. 
22.35 
22.55 
22.75 
22.95 
23.15 
23.35 
23.55 
23.75 
23.95 
24.15 
24.35 
24.55 
24.75 
24.95 
25.15 
25.35 
25.55 
25.75 
25.95 
26.15 
26.35 
26.55 
26.75 
26.95 
27.15 
27.35 
27.55 
27.75 
28.15 
28.55 
28.95 
29.40 


Int. 
17. 
18.20 
18. 
19.00 
19.40 
19.80 
20.20 
20 

21.00 
21.40 
21.80 
22.20 
22.60 
23.00 
23 

23.80 
24.20 
24.60 
25.00 
25.50 
25.90 
26.30 
26.70 
27.10 
27.50 
27.90 
28.30 
28.70 
29. 
30. 
31. 
31.90 


80152 


60156 


60174 


40190 


Ret. 

00 
154.00 

00 
160.00 
164.00 
166.00 
170.00 

00 
176.00 
178.00 
180.00 
182.00 
185.00 
188.00 

00 
192.00 
194.00 
196.00 
200.00 
205.00 
210.00 
215.00 
220.00 
220.00 
225.00 
230.00 
235.00 
240.00 

00 

00 

00 
260.00 


50245 
30  250 
10255 


Ext, 
19.45 
19.65 
19.85 
20.00 
20.20 
20.40 
20.55 
20.75 
20.95 
21.15 
21.30 
21.50 
21.70 
21.85 
22.05 
22.25 
22.40 
22.60 
22.80 
23.00 
23.15 
23.35 
23.55 
23.70 
23.90 
24.10 
24.25 
24.45 
24.85 
25.20 
25.55 
25.95 


Int. 
15.10 
15.45 
15.80 
16 

16.45 
16.80 
17.15 
17.50 
17.80 
18.15 
18.50 
18.85 
19.15 
19.50 
19 

20.20 
20.50 
20.85 
21 

21.55 
21.90 
22.25 
22.55 
22.90 
23.25 
23 

23.90 
24. 
24.95 
25 

26.30 
27.00 


15145 


Ret. 
138.00 
140.00 
142.00 

.00 
148.00 
150.00 
152.00 
154.00 
158.00 
160.00 
162.00 
164.00 
166.00 
168.00 

00 
174.00 
176.00 
178.00 
.00 
182.00 
185.00 
188.00 
190.00 
192.00 
194.00 
.00 
198.00 

00 
205.00 

00 
215.00 
220.00 


S5 172 


20U80 


60196 


25  200 


60  210 


Ext, 
16.60 
16.75 
16.90 
17.10 
17.25 
17.45 
17.60 
17.75 
17.95 
18.10 
18.25 
18.45 
18.60 
18.80 
18.95 
19.10 
19.30 
19.45 
19.60 
19.80 
19.95 
20.15 
20.30 
20.45 
20.65 
20.80 
20.95 
21.15 
21.50 
21.80 
22.15 
22.50 


Int 
12.50 
12.75 
13.05 
13.30 
13.60 
13.85 
14.15 
14.40 
14.70 
14.95 
15.20 
15.50 
15.75 
16.05 
16.30 
16.60 
16.90 
17.15 
17.40 
17.70 
17.95 
18.20 
18.50 
18.75 
19.05 
19.30 
19.60 
19.85 
20 

20.95 
21.50 
22.05 


Ret 
125.00 
128.00 
130.00 
132.00 
134.00 
135.00 
138.00 
140.00 
142.00 
144.00 
146.00 
148.00 
150.00 
152.00 
155.00 
158.00 
160.00 
162.00 
164.00 
166.00 
168.00 
170.00 
172.00 
174.00 
176.00 
178.00 
180.00 
182.00 
.00 
192.00 
195.00 
200 . 00 


401S8 


Ext 
13.80 
13.95 
14.10 
14.25 
14.40 
14.55 
14.70 
14.85 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
15.60 
15.75 
15.90 
16.05 
16.20 
16.35 
16.50 
16.65 
16.80 
16.95 
17.10 
17.25 
17.40 
17.55 
17.70 
17.85 
18.15 
18.45 
18.75 
19.05 


501 


Int 

9.30 

9. 

9.70 

9.90 
10.15 
10.35 
10.55 
10.75 
11.00 
11.20 
11.40 
11.60 
11.80 
12.05 
12.25 
12.45 
12.65 
12.90 
13 

13.30 
13.50 
13.75 
13.95 
14.15 
14.35 
14.55 
14.70 
15. 
15.45 
15.85 
16.30 
16.70 


Ret 
110.00 

12.00 
114.00 
116.00 
118.00 
120.00 
122.00 
124.00 
126.00 
128.00 
130.00 
132.00 
134.00 
136.00 
138.00 
140.00 
142.00 
144.00 
00 
148.00 
150.00 
152.00 
154.00 
156.00 
158.00 
160.00 
162.00 
00 
166.00 
170.00 
174.00 
178.00 


10U46 


00164 


Ext, 
10.90 
11.05 
11.15 
11.30 
11.45 
11.60 
11.70 
11.85 
12.00 
12.10 
12.25 
12.40 
12.50 
12.65 
12.80 
12.90 
13.05 
13.20 
13.30 
13.45 
13.60 
13.75 
13.85 
14.00 
14.15 
14.25 
14.40 
14.55 
14.80 
15.10 
15.35 
15.60 


Int. 
7.20 
7.30 
7.40 
7.55 
7.65 
7 

7.95 

8.11 

8.20 

8.35 

8.50 

8.65 

8.80 

8.95 

9.05 

9.20 

9.35 

9.60 

9.70 

9.85 

10.00 

10.15 

10.25 

10.40 

10.55 

10.70 

10.85 

11.00 

11.25 

11.55 

11.80 

12.10 


80106 


Ret, 
96.00 
98.00 
100.00 
102.00 
104.00 
00 
108.00 
110.00 
112.00 
114.00 
115.00 
116.00 
118.00 
120.00 
122.00 
124.00 
125.00 
126.00 
128.00 
130.00 
132.00 
134.00 
136.00 
138.00 
140.00 
142.00 
144.00 
146.00 
148.00 
150.00 
155.00 
160.00 


204 


Ext, 

8.10 

8 

8.30 

8.45 

8.554 

8.704 


8.805 

8.90 

9.05 

9.15 

9.25 

9.40 

9.50 

9.60 

9.75 

9.85 

9.95 

10.10 

10.20 

10.35 

10.45 

10.55 

10.70 

10.80 

10.90 

11.05 

11.15 

11.25 

11.50 

11.75 

12.00 

12.20 


Int. 
4. 60 1 

.65 
4.75 
4. SO 

901 

.95 

.051 
5.10|! 
5.20 
5.25 
5.301 
5.40 
5.45 
5.55  ji 
5.60 
5.70 
5.75 
5.85 
5.90 
6.00  ; 
6.05 
6.15 
6.20 
6.25 
6.35 
6.40 
6.50  I 
6.55  ; 
6.70 
6.85  :, 
7.00   ; 

1.3 


VERTICAL  CLOSED  CASKETS 


19 


1 

Best 


Ret 
295.00 
300.00 
305.00 
310.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
350.00 

00 
360.00 
365.00 
375.00 
380.00 
385 . 00 
390.00 
395.00 
■2  400.00 
410.00 
14  415.00 
>5  420.00 
i6|425.00 

00 

00 
i9|445.00 

00 
460.00 

00 
470.00 
475.00 
480. 


.ey| 

44 
45 
10 
47 
18 
19 
50 
51 
52 
53 

54|355. 
55 
56 
>7 
58 
>9 
iO 
il 
1  >2 
13 


.7  435. 

18  440. 

19  445. 
0|450. 
1 

2|465. 
3- 
4- 


Ext 
33.30 
33.70 
34.15 
34.60 
35.05 
35.45 
35.90 
36.35 
36.75 
37.20 
37.65 
38.10 

8.50 
3S.95 
39.40 
39.  S5 
40 

40.70 
41.15 
41.60 
42.00 
42.45 
42.90 
43.35 
43.75 
44.20 
44.65 
45.10 
45.50 
45.95 
46.40 
S5 


Int. 
37 

38.85 
39.80 
40.70 
41.65 
42 

43.55 
44.50 
45.45 
46.35 
47.30 
48.25 
49 


00  40 


90  270 


60300 


20  000 


50 

51 

.52 

53 

53.90 

54.85 

55.80 

56.75 

57 

58.65 

59.60 

60 

61.45 

62 

63.35 

64 

65.25 

66. 

67.15 


2 

Good 


Ret. 

00 
275.00 
280.00 
285.00 
290.00 

00 
300.00 
310.00 
315.00 
320.00 
!25.00 
330.00 

00 

00 
350.00 

00 

00 
365.00 
370.00 
375.00 
3S0.00 

00 
390.00 
395.00 

00 
410.00 
.00 
420.00 

00 
430.00 

00 
440.00 


15  340 
10 

05  355 
00  360 


70  385 


50400 


40415 


30425 


20435 


Ext, 
29.80 
30.20 
30.60 
31.00 
31.40 
31.80 
32.20 
32.60 
33.00 
33.40 
33.80 
34.25 
34.65 
35.05 
35.45 
35.  S5 
36.25 
36.65 
37.05 
37.45 
37.85 
38.30 
38.70 
39.10 
39.50 
39.90 
40.30 
40.70 
41.10 
41.50 
41.90 
42.30 


Better  than  ordinary 


4 

Medium 


5 

Moderate 


Int 
32. 
33. 

34. 
35. 

36.00 

36.80 

37.60 

38.40 

39.20 

40.00 

40 

41.70 

42. 

43.30 

44. 

44. 

45.70 

46 

47.30 

48.10 

48. 

49 

50 

51 

52 

53 

53 

54 

55 

56.20 

57. 

57. 


70  250 
60  255 
40  260 
20  265 


Ret 

00 

00 

.00 

00 

270.00 

5.00 

280.00 

285.00 

290.00 

295.00 

00 

305.00 

10.00 

315.00 

00 

00 

330.00 

00 


80300 


503 


10  320 
90  325 


50335 


340. 

345. 
90  350 
80  355 
60  360 
40  365 
20  370 
00  375 
80  380 
60  385 
40  390 


00400 
90  405 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
395.00 
00 
00 


Ext 
26.30 
26.70 
27.05 
27.40 
27.80 
28.15 
28.55 
28.90 
29.25 
29.65 
30.00 
30.40 
30.75 
31.10 
31.50 
31.  S5 
32.25 
32.60 
32.95 
33.35 
33.70 
34.10 
34.45 
34.80 
35.20 
35.55 
35.95 
36. 
36.65 
37.05 
37.40 
37.80 


65225. 


Int 
27 

28.35 
29.00  235 
29.70  240 
30.35 
31.05 
31.70 
32 


33 
33 

34.45 

35. 

35. 

36. 

37. 

37. 

38. 

39. 

39. 

40. 

41.25 

41 

42 

43.25 

43. 

44. 

45. 


Ret 

00 

230.00 

00 

00 

245.00 

250.00 

255.00 

40  260.00 

265.00 

75  270.00 


275. 


3046.00355 
46.65 
47.35 
48 
48.701375 


00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 
.00 
.00 
320.00 
.00 
.00 
335.00 
00 
00 
00 
00 
360.00 
365.00 
0.00 
00 


15  2S0 
80  285 
50  290 
15295 
85  300 
50  300 
20  310 
Solo  15 
55  315 


90325 
60330 


95340 
60  345 
30  350 


xt 
.80 
15 

50 
85 

20 
.50 

85 
20 
.55 
85 

20 
55 
85 
20 
55 
So 
20 
55 
90 
20 
55 
On 
2.5 
60 
90 
2.5 


Int. 
22. 
23.15 
23.65 
24. 
24.75 
25 

25.85 
26 

26.95 
27.50 
28.05 
28.60 
29.10 
29.65 
30. 
30.7 
31 

31.85 
32 
32 
33 

34.05 
34 
35 

35.65 
36.2i 


60205 


20220 


30225 


40235 


6036.75315 


37.30 

37.85 

38.40 

38 

39.50 


Ret 
15.00 
210.00 
215.00 

.00 

225.00 

5.00 

230.00 

00 
240.00 
245.00 
250.00 
250.00 
255.00 
260.00 

00 

270.00 

'5.00 

2S0.00 

00 

285.00 

.00 

295.00 

00 

00 
305.00 
10 

00 
320.00 
325.00 
330.00 

00 
340.00 


6 

Cheap 


20  265 . 


30  2 


40  2S5 
95  28 
50  290 


55  300 

10300 


20310.0026 


95335 


Ext 
19.35 
19.65 
19.95 
20.25 
20.55 
20.85 
21.15 
21.45 

1 
22.00 
22.35 
22.70 
23.00 
23.30 
23.60 
23.90 
24.20 
24.50 
24.80 
25.10 
25.40 
25.70 
26.00 
26.30 
26.60 
90 
27.20 
27.50 
27.80 
28.10 
28.40 
28.75 


40194 


Int. 
17.15 
17.55 
17.95 
18 

18.80 
19.25 
19.65 
20.05 
20.50 
20.90 
21.35 
21 

22.2 
22 

23.05 
23.45 
23.90 
24.30  2, 
75 


SO  225 
20  230 
60  235 


15 


24. 
25. 

25.60)260 
26.00  265 
26.45 
26.85 
27.25 
27.70 
28.10 
18.55  290 
28.95 
29.40  295 
29.80  300 
30.25  305 


Ret 

182.00 

186.00 

190.00 

00 

198.00 

200.00 

205.00 

210.00 

215.00 

220.00 

225.00 

00 

00 

00 

240.00 

240.00 

245.00 

150.00 

255.00 

255.00 

00 

00 

270.00 

275.00 

275.00 

280.00 

285.00 

290.00 

290.00 

.00 

00 

00 


7 

Cheapest 


Ext, 
15.90 
16.15 
16.45 
16.70 
16.95 
17.25 
17.50 
17'.  80 
18.05 
18.30 
18.60 
18.85 
19.10 
19.40 
19.65 
19.95 
20.20 
20.45 
20.75 
21.00 
21.25 
21.55 
21.  SO 
22.10 
22.35 
22.60 
22.90 
23.15 
23.45 
23.70 
24.00 
24.25 


Int 
12.40 
12.65 
12.95 
13.20 
13.50 
13.75 
14.05 
14.35 
14.60 
14.90 
15.15 
15.45 
15.75 
16.00 
16.30 
16.55 
16.85 
17.15 
17.40 
17.70 
17.95 
18.25 
18.50 
18.80 
19.10 
19.35 
19.65 


Ret. 
162.00 
165.00 
170.00 
172.00 
175.00 
180.00 
184.00 
186.00 
190.00 
194.00 
19S.00 
200.00 
205.00 
210.00 
215.00 
215.00 
220.00 
225.00 
230.00 
230.00 
235.00 
240.00 
240.00 
245.00 
250.00 
250.00 
255.00 


20.50 
20.75 
21.05 


19.90260.00 
20.20265.00 


265.00 
270.00 
275 . 00 


Ext 
12.45 
12.70 
12.95 
13.15 
13.40 
13.65 
13.90 
14.10 
14.25 
14.50 
14.70 
15.05 
15.30 
15.55 
15.75 
16.00 
16.25 
16.45 
16.70 
16.95 
17.20 
17.40 
17.65 
17.90 
18.10 
18.55 
18.60 
18.85 
19.05 
19.30 
19.55 
19.80 


Int. 

7.30 

7.45 

7.60 

7.75 

7.S5 

8.00 

8.15 

S.30 

8.45 

S.60 

8.75 

8.90 

9.05 

9.20 

9.35 

9.50 

9.65 

9.80 

9.90 

10.05 

10.15 

10.35 

10.50 

10.65 

10.80 

10.95 

11.10 

11.25 

11.40 

11.50 

11.65 

11.85 


Vertical  Closed 
2BH—7B 


20 


VERTICAL  CLOSED  CASKETS 


1 

Best 


2 

Good 


Better  than  ordinary 


4 

Medium 


5 

Moderate 


6 

Cheap 


7 

Cheapest 


Key 

76 

78 

80 

82 

84 

85 

86 

88 

90 

92 

94 

95 

96 

98 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

185 


Ret 
485.00 
490.00 
495.00 
500.00 
510.00 
510.00 
515.00 
525.00 
530.00 
540.00 
545.00 
550.00 
550.00 
560.00 
565.00 
585.00 
600.00 
620.00 
640.00 
655.00 
675.00 
690.00 
710.00 
725.00 
745 .  00 
760.00 
780.00 
800.00 
815.00 
835.00 
850.00 
870.00 


Ext. 
47.30 
47.90 
48.50 
49.10 
49.70 
50.00 
50.30 
50.90 
51.50 
52.10 
52.70 
53.00 
53.35 
53.95 
54.55 
56.05 
57.55 
59.10 
60.60 
62.10 
63.65 
65.15 
66.65 
68.15 
69.70 
71.20 
72.70 
74.25 
75.75 
77.25 
78.75 
80.30 


Int. 
68.10 
68.35 
68.60 
68.85 
.10 
69.25 
69 

69.60 
69.85 
70.10 
70.35 
70.50 
70.60 
70.85 
71.10 
71.75 
72.35 
73.00 
73.65 
74.25 
74.90 
75.50 
76.15 
76.75 
77. 
7S.00 
78.65 
79.30 
79.90 
80.55 
81.15 
81.80 


354S0 


0047 


Ret. 
445.00 
450.00 
460.00 
465.00 
475.00 
475.00 
.00 
485.00 
495.00 
500.00 
510.00 
510 
515.00 
525.00 
530.00 
545.00 
565.00 
580.00 
600.00 
615.00 
635.00 
650.00 
670.00 
685.00 
00 
720.00 

35.00 
755.00 
770.00 
785.00 
800.00 
825.00 


40  700 


Ext 
42.75 
43.25 
43.  SO 
44.30 
44.85 
45.10 
45.35 
45.90 
46.40 
46.95 
47.45 
.70 
48.00 
48.50 
49.05 
50.35 
51.70 
53.00 
54.35 
55.60 
56.95 
58.25 
59.60 
60.90 
62.20 
63.50 
64.80 
66.10 
67.45 
68.75 
70.05 
71.40 


Int. 
58.75 
59.00 
59.25 
59.45 
59.60 
59.75 
59.85 
60.10 
60.35 
60.60 
60.80 
60.95 
61.05 
61.35 
61.70 
62.30 
62.90 
63.55 
15 
64.75 
65.40 
66.00 
66.60 
67.20 
67.85 
.45 
69.05 
69.70 
70.30 
70.90 
71.50 
72.15 


Ret. 
410.00 
420.00 
425.00 
430.00 
435.00 
440.00 
445.00 
450.00 
460.00 
465.00 
470.00 
475.00 
480.00 
485.00 
490.00 
510.00 
525.00 
540.00 
560.00 
575.00 
590.00 
610.00 
625.00 
640.00 
660.00 
675.00 
690.00 
710.00 
725.00 
740.00 
760.00 
775.00 


Ext 
38.20 
38.65 
39.10 
39.50 
39.95 
40.20 
40.40 
40.85 
41.30 
41.75 
42.10 
42.40 
42.60 
43.05 
43.55 
44.65 
45.75 
46.80 
47.95 
49.70 
50.25 
51.35 
51.45 
51.55 
54.70 
55.80 
56.90 
58.05 
59.15 
60.25 
61.35 
62.50 


Int.  I  Ret. 
49.40375.00 
49.65385.00 
49.90390.00 
50.10395.00 
50.35  400.00 
50.50405.00 


50.60 
50.85 
51.50 
51.30 


51.55435.00 
51.70440.00 
51.80445.00 
52.05450.00 


52.30 


410.00 
415.00 
420.00 
430.00 


3041 


455.00 


52.90470.00 
53.50485.00 


54.10 

54 

55.30 

55.90 

56.50 

57.10 

57.70 


500.00 
70520.00 
'535.00 
550.00 
570.00 
585.00 
600.00 

58.30615.00 

58.90 

59.50 

60.10 

60.70 

61.30 


62.50 


625.00 
640.00 
655.00 
670.00 
700.00 
61.901715.00 


730.00 


Ext 
33.65 
34.00 
34.40 
34.75 
35.10 
35. 
35.45 
35.85 
36.20 
36.55 
36.95 
37.10 
37.30 
37.65 
38.05 
38.95 
39.85 
40.80 
41.70 
42.60 
43.55 
44.45 
45.35 
46.00 
47.20 
48.10 
49.00 
49.95 
50.85 
51.75 
52.65 
53.60 


Int. 
40.05 
40.25 
40.50 
40.75 
41.00 
10 
41.20 
41.45 
41.70 
41.90 
42.15 
42 

42.35 
42.50 
42.85 
43.45 
44.05 
44.60 
45.20 
45 

46.35 
46.95 
47.55 
48.15 
48.70 
49.30 
49.90 
50.45 
51.05 
51.65 
52 
52.80 


25  400 


Ret. 
340.00 
350.00 
355.00 
360.00 
365.00 
370.00 
375.00 
380.00 
385.00 
390.00 
400.00 
00 
405.00 
410.00 
415.00 
435.00 
450.00 
465.00 
480.00 
00 
510.00 
525.00 
540.00 
560.00 
575.00 
590.00 
600.00 
620.00 
635.00 
650.00 
.00 
685.00 


80495 


25  670 


Ext. 
29. 
29.40 
29.70 
29.95 
30.25 
30.40 
30.55 
30.85 
31.20 
31.40 
31.70 
31.80 
31.95 
32.25 
32.55 
33.25 
33.95 
34.70 
35.40 
36.10 
36.85 
37.55 
38.25 
38.95 
39.70 
40.40 
41.10 
41.80 
42.55 
43.25 
43.95 
44.70 


1030 


Int. 
70 
30.90 
31.15 
31.35 
31.60 
31.70 
31.80 
32.00 
32.25 
32.45 
32.70 
32.80 
32.90 
33.15 
33.45 
34.00 
34 
35.15 
35 
36.30 
36.85 
37.45 
38.00 
38.60 
39.15 
39.75 
40.30 
40.85 
41.45 
42.00 
42.60 
43.15 


Ret. 
305.00 
315.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
345.00 
350.00 
355.00 
360.00 
365.00 
370.00 
375.00 
380.00 
395.00 

00 
425.00 

00 
455.00 
470.00 
485.00 
500.00 
515.00 
530.00 
545.00 
560.00 
575.00 
590.00 
610.00 
625.00 
640.00 


60  410 


70H40 


Ext 
24.55 
24.80 
25.00 
25.20 
25.40 
25.50 
25.60 
25.80 
26.00 
26.20 
26.40 
26.60 
26.70 
26.80 
27.05 
27.55 
28.15 
28.65 
29.15 
29.60 
30.15 
30.65 
31.15 
31.65 
32.20 
32.70 
33.20 
33.75 
34.25 
34.75 
35.25 
35.80 


Int. 
21.35 
21.55 
21.80 
22.00 
22.20 
22.35 
22.45 
22.65 
22.90 
23.10 
23.30 
23.45 
23.55 
23.75 
24.00 
24.55 
25.15 
25.70 
26.30 
26.80 
27.35 
27.95 
28.50 
29.10 
29.60 
30.15 
30.70 
31.30 
31 
32.40 
32.95 
33.50 


Ret 
275.00 
280.00 
285.00 
290.00 
295.00 
300.00 
300.00 
310.00 
315.00 
320.00 
325.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
355.00 
370.00 
385.00 
400.00 
415.00 
430.00 
445.00 
460.00 
475.00 
490.00 
500.00 
520.00 
530.00 
00 
560.00 
575.00 
590.00 


90545 


Ext. 
20.05 
20.15 
20.30 
20.40 
20.55 
20.60 
20.65 
20.75 
20.90 
21.00 
21.15 
21.20 
21.25 
21.40 
21.55 
21.85 
22.15 
22.40 
22.70 
23.10 
23.45 
23.75 
24.05 
24.35 
24.70 
25.00 
25.30 
25.65 
25.95 
26.25 
26.55 
26.90 


Int. 
12.001 
12.20  ' 
12.40' 
12.65 
12.85 
12.95' 
13.05 
13.30 
13.50, 
13.70.:' 
13.951 
14.05 
14.15. 
14.35 
14.60 
15.15. 
15.70 I 
16.25 
16.80 
17.35 
17.85 
18.40 
18.95 
19.50 
20.05. 
20.60 
21.15 
21.65 
22.10 
22.75 
23.30 
23.85 


VERTICAL  CLOSED  CASKETS 


21 


1 

Best 


2 

Good 


Ret 
$885.00 
910.00 
925.00 
960.00 
1000.00 
1015.00 
1030.00 
1065.00 
1100.00 
1135.00 
1165.00 
1180.00 
1200 . 00 
1225.00 
1255.00 
1290.00 
1320.00 
1335.00 
1350.00 
1380.00 
1410.00 
1450.00 
1475.00 
1490.00 
1510.00 
1535.00 
1565.00 
1615.00 
1650.00 
1720.00 
1800.00 
1875.00 


Ext. 

81.80 

83.30 

84.8. 

87.85 

90.90 

92.40 

93.90 

96.9 

100.00 

101.00 

102.00 

102.50 

103.00 

104.00 

105.00 

106.00 

107.00 

107.50 

108.00 

109.00 

110.00 

111.00 

112.00 

112.50 

113.00 

114.00 

115.00 

116.50 

117.50 

120.00 

122.50 

125.00 


Int 

82.45)1840 

83.0! 

83.70 

84.95 

86.20 

86.85 

87.45 

88.70101 


90.00 
91.40 
92 
93 

94.20 

95.60 

97.00 

98.40 

99.80 

100. 

101. 

102 

104. 

105.40 

106 

107.50 
108.20 
109.60 
111.00 
113.10 
114 
118 

121.50 
125.00 


Ret. 

00 

860.00 

875.00 

910.00 

940.00 

960.00 

980.00 

.00 

1050.00 

1080.00 

110.00 

125.00 

1140.00 

1170.00 

1200.00 

1230.00 

1260.00 

.00 

90.00 

00 

.00 

180.00 

.00 

1425.00 

1450.00 

1475.00 

1500.00 

1550.00 

5.00 

00 

1725.00 

1800.00 


80  1 
50  I 


50  1275 
201 


001350 


SO  1410 


501575 


Ext 

72.70 

74.00 

75.35 

77.95 

80.55 

81.90 

83.20 

85.85 

88.50 

S9.45 

90.3: 

90.80 

91. 2E 

92.1.= 

92.95 

93.85 

94.70 

95.1 

95.30 

96.50 

97.40 

98.30 

99.20 

99.60 

100.00 

100.95 

101.85 

102.25 

103.15 

106.30 

108.55 

110.80 


Int. 
72 

73.35 
74.00 
75.20 
76.45 
77.05 
77.65 
78.90 
80.1 
81.3 
82. 
83. 
83. 
85.00 
86.25 
87. 
88.70 
89.30 
89 

91.15 
92. 
93.60 
94 

95.45 
96.05 
97.25 
98 

100.35 

101.60 

104. 

107. 
10. 


75  5795. 


6011050. ( 


S0U090. 


Better  than  ordinary 


4 

Medium 


5 

Moderate 


Ret. 

00 

810.00 

825.00 

860.00 

895.00 

910.00 

930.00 

965.00 

1000.00 

1025.00 

00 

00 

.00 

1110.00 

1140.00 

175.00 

1260.00 

1215.00 

00 

60.00 

00 

20.00 

00 

1365.00 

1385.00 

1410.00 

00 

1485.00 

1515.00 

00 

.00 

735.00 


50  1 


901230. 


401290. 


801350. 


501440 


70  1660 
801 


Ext.  I  Int 

63. 60  63.10|$745 

64.70  63.70 

65.85  64.30 

68.0565.50 

70.3066.70 

71.4067.30 

72.5067.90 


73.75 

77.00 

77.75 

78.1 

78.5 

79.35 

80.10 

80.90 

81.70 

82.45 

82.85 

83.25 

84.05 

84.85 

85.60 

86.40 


1L 


87.15 
87.9 
88.75 
89.95 


96.60 


69 

70.30 

71.31 

72. 4i 

72.9; 

73.45 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

78. 

79.75 

80.85 

81 

82.95 


86.8083.45 


84.001320 
85.05 
86.1013; 
87.65 


90.7088.70 

92.70 

94.6594.00 


96.60|1665 


Ret. 

00 
760.00 
7S0.00 
810.00 
845.00 
860.00 
875.00 
910.00 
940.00 
970.00 
1000.00 
1015.00 
1030.00 
1055.00 
00 
115.00 
145.00 
160.00 
175.00 
1200.00 
1230.00 
00 
1290.00 
1300.00 
00 
15.00 
00 
1420.00 
1450.00 
1520.00 
1590  00 
00 


55  1085. C 
601 
6fi  1 

201 
70  1 


Ext. 

54.50 

55.40 

56.35 

58.15 

60.00 

60.90 

61.90 

63.75 

65.50 

66.15 

66.85 

67.15 

67.50 

68.20 

68.85 

69.55 

70.20 

70.55 

70.90 

71.60 

72.25 

72.95 

73.60 

73.95 

74.30 

75.00 

75.65 

76.65 

77.35 

79.05 

80.75 

82.45 


Int 
53.40 
54.00 
54.60 
55 
56.90 
57.50 
58.10 
59.25 
60.50 
81.31 
62.2. 
62.6; 
03.10 
64.00 
64.8. 
65.75 
66 
67 
67 


89 

70 

71. 

71.45 

71.90 

72.80 

73 

74.85 

75. 

78.05 

80.15 

82.45 


65  1085 
.051 
.501 
68.40  114C 

251 

151200 

00  1225 


Ret. 
$700.00 
715.00 
730.00 
760.00 
790.00 
810.00 
825.00 
855.00 
890.00 
915.00 
945.00 
960.00 
975.00 
1000.00 
1030.00 
1055.00 
00 
100.00 
115.00 
.00 
70.00 
00 
00 
1240.00 
1255.00 
1285.00 
00 
1355.00 
00 
1450.00 
1525.00 
1595.00 


651310 


75 1385 


Ext. 

45 

46.10 

46.85 

48.25 

49.65 

50. 

51.10 

52.55 

54.00 

54.55 

55.10 

55.40 

55.70 

56.25 

56.8; 

57.40 

58.00 

58.25 

58.55 

59.10 

59.70 

60.25 

60.85 

61.15 

61 

62.00 

62.55 

63.40 

64.00 

65.40 

66.85 

68.30 


40*43.75 


Int, 
.7. 
44.30 
44.90 
46.00 
47.1 

75 
48.30 
49.45 

0.61 

1.3, 
52.01 
52.40 
52.7, 
53.4 
54.15 
54 
55 
55. 
56. 
57. 
57. 
58.40 
59.10 
59.45 
59.80 
60.5012! 
61.25 
62.30 
63.00131 
64.75 
68.501451 
68.30(1 


Vertical  Closed 
76—500 


6 

Cheap 


Ret. 

1655.00 

670.   0 

683.00 

715.00 

745.  O0l 

760.  Ooi 

775. 00| 

800.00 

835.00 

860.00 

890.00 

900.00 

915.00 

945.00 

970.00 

00 

00 

.00 

5.00 

.00 

110.00 

1135.00 

1165.00 

1180.00 

190.00 

00 

1245.00 

1290.00 

.00 

(85.00 

00 

.'20  00 


85 1000 
55  1025 
951040 
3010, 
00  1080 
701 


Ext 

36.30 

36.80 

37.35 

38.35 

39.40 

39.90 

40.40 

41.45 

42 .  50 
42.9 
43.40 

43 .  65 
43.85 
44.3.5 
44.80 
45.25 
45.75 
45. 
46.20 
46.65 
47.15 
47.60 
48.25 
48.30 
48.55 
49.00 
49.45 
50.15 
50 

51.8C 
62 
54.15 


Int 
34. 
34.65 
35.20 
36.30 
37.40 
38.00 
38.55 
39.65 
40.80 
41.31 
41.8.5 
42.1 
42.40 
42.95 
43.45 
44.00 
44.55 

80 
45.05 
45.60 
46.15 
46.6 
47. 
47.45 
47.75 
48 
48 
49.60 

15 
51.45 


10  $60, 


95  44 


201 


.251 
.801 


65  50 


9552.801385 
54.15 


7 

Cheapest 


Ret. 

00 

620.00 

635.00 

665.00 

695.00 

710.00 

725.00 

750.00 

780.00 

810.00 

835.00 

S50.00 

860.00 

890.00 

915.00 

940.00 

970.00 

985.00 

995.00 

1025.00 

1050.00 

1085.00 

100.00 

1115.00 

1130.00 

155.00 

185.00 

1225.00 

1250.00 

1320.00 

00 

1450  00 


Ext 

27.20 

27.50 

27.8. 

28.45 

29.0c 

29.40 

29.70 

30.35 

31.00 

31.35 

31.70 

31.90 

32.05 

32.40 

32.80 

33.15 

33.50 

33.70 

33.81 

34.20 

34.60 

34.95 

35.30 

35.50 

35.65 

36.00 

36.40 

36.90 

37.30 

38.20 

39.10 

40.00 


Int. 
24.40 
24.95 
25.50 
26.60 
27.65 
28.20 
28.75 
29.85 
31.00 
31.35 
31.70 
31.90 
32.05 
32.40 
32.80 
33.15 
33.50 
33.70 
33.85 
34.20 
34.60 
34.95 
35.30 
35.50 
35.65 
36.00 
36.40 
36.90 
37.30 
38.20 
39.10 
40.00 


22 

OCTAGON  AND  ELLIPTIC  COUCH  CASKETS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

5 

$30.00 

$5.00 

$  29.00 

4.55 

$27.50 

4.15 

$26.50 

3.70 

$25.00 

3.30 

$24.00 

2.90 

$22.50 

2.50 

5| 

31.50 

5.25 

30.50 

4.75 

29.00 

4.30 

27.50 

3.85 

26.50 

3.40 

25.00 

2.95 

23.50 

2.55 

5i 

33.00 

5.50 

31.50 

5.00 

30.00 

4.50 

29.00 

4.00 

27.50 

3.50 

26.00 

3.05 

24.50 

2.60 

5! 

34.50 

5.75 

33.00 

5.20 

31.50 

4.70 

30.00 

4.15 

28.50 

3.65 

27.00 

3.15 

25.50 

2.65 

6 

36.00 

6.00 

34.50 

5.40 

33.00 

4.85 

31.00 

4.30 

29.50 

3.75 

28.00 

3.20 

26.50 

2.70 

61 

37.50 

6.25 

36.00 

5.65 

34.00 

5.15 

32.50 

4.45 

30.50 

3.90 

29.00 

3.30 

27.00 

2.75 

61 

39.00 

6.50 

37.50 

5.85 

35.50 

5.25 

33.50 

4.60 

32.00 

4.00 

30.00 

3.40 

28.00 

2.80 

6| 

40.50 

6.75 

38.50 

6.05 

37.00 

5.40 

35.00 

4.75 

33.00 

4.10 

31.00 

3.45 

29.00 

2.85 

7 

42.00 

7.00 

40.00 

6.30 

38.00 

5.60 

36.00 

4.90 

34.00 

4.25 

32.00 

3.55 

30.00 

2.90 

71 

43.50 

7.25 

41.50 

6.50 

39.50 

5.80 

37.00 

5.05 

35.00 

4.35 

33.00 

3.60 

31.00 

2.95 

7* 

45.00 

7.50 

43.00 

6.70 

40.50 

5.95 

38.50 

5.20 

36.00 

4.45 

34.00 

3.70 

31.50 

3.00 

71 

46.50 

7.75 

44.50 

6.95 

42.00 

6.15 

39.50 

5.35 

37.50 

4.55 

35.00 

3.80 

32.50 

3.05 

8 

48.00 

8.00 

46.00 

7.15 

43.50 

6.35 

41.00 

5.50 

38.50 

4.70 

36.00 

3.90 

33.50 

3.10 

81 

49.50 

8.25 

47.00 

7.35 

44.50 

6.50 

42.00 

5.65 

39.50 

4.80 

37.00 

3.95 

34.50 

3.15 

81 

51.00 

8.50 

48.50 

7.60 

46.00 

6.70 

43.00 

5.80 

40.50 

4.95 

38.00 

4.05 

35.50 

3.20 

8f 

53.00 

8.75 

50.00 

7.80 

47.00 

6.95 

44.50 

5.95 

41.50 

5.05 

39.00 

4.10 

36.00 

3.25 

9 

54.00 

9.00 

52.00 

8.00 

48.50 

7.05 

45.50 

6.10 

43.00 

5.15 

40.00 

4.20 

37.00 

3.30 

91 

56.00 

9.25 

53.00 

8.25 

49.50 

7.25 

47.00 

6.25 

44.00 

5.30 

41.00 

4.30 

38.00 

3.35 

9* 

57.00 

9.50 

54.00 

8.45 

51.00 

7.45 

48.00 

6.40 

45.00 

5.40 

42.00 

4.35 

39.00 

3.40 

91 

59.00 

9.75 

56.00 

8.65 

53.00 

7.60 

49.00 

6.55 

46.00 

5.50 

43.00 

4.45 

40.00 

3.45 

10 

60.00 

10.00 

57.00 

8.90 

54.00 

7.80 

51.00 

6.70 

48.00 

5.65 

44.00 

4.55 

40.50 

3.50 

101 

62.00 

10.25 

59.00 

9.10 

55.00 

8.00 

52.00 

6.85 

48.50 

5.75 

45.00 

4.60 

41.50 

3.55 

101 

63.00 

10.50 

60.00 

9.35 

56.00 

8.15 

53.00 

7.00 

49.50 

5.85 

46.00 

4.70 

42.50 

3.60 

101 

65.00 

10.75 

61.00 

9.55 

58.00 

8.35 

54.00 

7.15 

51.00 

6.00 

47.00 

4.80 

43.50 

3.65 

11 

66.00 

11.00 

63.00 

9.75 

59.00 

8.55 

55.00 

7.30 

52.00 

6.10 

48.00 

4.85 

44.50 

3.70 

111 

68.00 

11.25 

64.00 

9.95 

60.00 

8.70 

57.00 

7.45 

53.00 

6.20 

49.00 

4.95 

45.00 

3.75 

111 

69.00 

11.50 

66.00 

10.20 

62.00 

8.90 

58.00 

7.60 

54.00 

6.35 

50.00 

5.05 

46.00 

3.80 

111 

71.00 

11.75 

67.00 

10.40 

63.00 

9.05 

59.00 

7.75 

55.00 

6.45 

51.00 

5.10 

47.00 

3.85 

12 

72.00 

12.00 

68.00 

10.60 

64.00 

9.25 

60.00 

7.90 

56.00 

6.55 

52.00 

5.20 

48.00 

3.90 

121 

74.00 

12.25 

70.00 

10.80 

66.00 

9.45 

61.00 

8.05 

57.00 

6.70 

53.00 

5.30 

49.00 

3.95 

121 

75.00 

12.50 

71.00 

11.05 

67.00 

9.60 

63.00 

8.20 

58.00 

6.80 

54.00 

5.35 

50.00 

4.00 

121 

77.00 

12.75 

73.00 

11.25 

68.00 

9.80 

64.00 

8.35 

60.00 

6.90 

55.00 

5.45 

51.00 

4.05 
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1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Med 

ium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Rec. 

Ext. 

13 

$78.00 

13.00 

$74.00 

11.50 

$70.00 

10.00 

$65.00 

8.50 

$61.00 

7.05 

$56.00 

5.55 

$52.00 

4.10 

131 

80.00 

13.25 

75.00 

11.70 

71.00 

10.20 

66.00 

8.65 

62.00 

7.15 

57.00 

5.60 

53.00 

4.15 

13* 

81.00 

13.50 

77.00 

11.90 

72.00 

10.35 

68.00 

8.80 

63.00 

7.25 

58.00 

5.70 

54.00 

4.20 

i3| 

83.00 

13.75 

78.00 

12.10 

73.00 

10.55 

69.00 

8.95 

64.00 

7.40 

59.00 

5.75 

54.00 

4.25 

14 

84.00 

14.00 

80.00 

12.35 

75.00 

10.75 

70.00 

9.10 

65.00 

7.50 

60.00 

5.85 

55.00 

4.30 

14i 

86.00 

14.25 

81.00 

12.50 

76.00 

10.90 

72.00 

9.25 

66.00 

7.60 

61.00 

5.95 

56.00 

4.35 

14* 

87.00 

14.50 

82.00 

12.75 

77.00 

11.10 

73.00 

9.40 

67.00 

7.75 

62.00 

6.00 

57.00 

4.40 

14| 

89.00 

14.75 

84.00 

13.00 

79.00 

11.25 

74.00 

9.55 

68.00 

7.85 

63.00 

6.10 

58.00 

4.45 

15 

90.00 

15.00 

85.00 

13.20 

80.00 

11.45 

75.00 

9.70 

69.00 

7.95 

64.00 

6.20 

59.00 

4.50 

151 

92.00 

15.25 

87.00 

13.40 

81.00 

11.65 

76.00 

9.85 

71.00 

8.10 

65.00 

6.25 

60.00 

4.55 

154 

93.00 

15.50 

88.00 

13.65 

83.00 

11.80 

78.00 

10.00 

72.00 

8.20 

66.00 

6.35 

61.00 

4.60 

15f 

95.00 

15.75 

89.00 

13.85 

84.00 

12.00 

79.00 

10.15 

73.00 

8.30 

67.00 

6.45 

62.00 

4.65 

16 

96.00 

16.00 

91.00 

14.05 

85.00 

12.20 

80.00 

10.30 

74.00 

8.45 

68.00 

6.50 

63.00 

4.70 

16J 

98.00 

16.25 

92.00 

14.30 

86.00 

12.35 

81.00 

10.45 

75.00 

8.55 

69.00 

6.60 

64.00 

4.75 

164 

100.00 

16.50 

94.00 

14.50 

88.00 

12.55 

82.00 

10.60 

76.00 

8.65 

70.00 

6.70 

65.00 

4.80 

17 

102.00 

17.00 

96.00 

14.95 

90.00 

12.90 

84.00 

10.90 

78.00 

8.90 

72.00 

6.85 

66.00 

4.90 

174 

105.00 

17.50 

100.00 

15.35 

93.00 

13.30 

87.00 

11.20 

80.00 

9.10 

74.00 

7.00 

68.00 

5.00 

18 

108.00 

18.00 

102.00 

15.80 

96.00 

13.65 

90.00 

11.50 

83.00 

9.35 

76.00 

7.20 

70.00 

5.10 

184 

112.00 

18.50 

105.00 

16.25 

98.00 

14.00 

92.00 

11.80 

85.00 

9.60 

7S.00 

7.35 

72.00 

5.20 

19 

114.00 

19.00 

108.00 

16.65 

100.00 

14.40 

94.00 

12.10 

87.00 

9.85 

80.00 

7.50 

73.00 

5.30 

194 

118.00 

19.50 

110.00 

17.10 

104.00 

14.75 

96.00 

12.40 

89.00 

10.05 

82.00 

7.60 

75.00 

5.40 

20 

120.00 

20.00 

114.00 

17.55 

106.00 

15.10 

100.00 

12.70 

91.00 

10.30 

84.00 

7.S5 

77.00 

5.50 

204 

124.00 

20.50 

116.00 

17.95 

110.00 

15.50 

102.00 

13.00 

94.00 

10.55 

86.00 

8.00 

79.00 

5.60 

21 

126.00 

21.00 

120.00 

18.40 

112.00 

15.85 

104.00 

13.30 

96.00 

10.75 

88.00 

8.15 

81.00 

5.70 

214 

130.00 

21.50 

122.00 

18.80 

114.00 

16.20 

106.00 

13.60 

98.00 

11.00 

90.00 

8.35 

82.00 

5.80 

22 

132.00 

22.00 

124.00 

18.25 

116.00 

16.60 

108.00 

13.90 

100.00 

11.25 

92.00 

8.50 

84.00 

5.90 

224 

135.00 

22.50 

128.00 

19.70 

120.00 

16.95 

110.00 

14.20 

102.00 

11.35 

94.00 

8.65 

86.00 

6.00 

23 

138.00 

23.00 

130.00 

20.15 

122.00 

17.30 

114.00 

14.50 

105.00 

11.70 

96.00 

8.85 

88.00 

6.10 

234 

142. 0C 

23.50 

134.00 

20.55 

124.00 

17.70 

115.00 

14.80 

108.00 

11.90 

98.00 

9.00 

90.00 

6.20 

24 

144.00 

24.00 

136.00 

21.00 

128.00 

18.05 

118.00 

15.10 

110.00 

12.15 

100.00 

9.20 

91.00 

6.30 

244 

148. 0C 

24.50 

138.00 

21.40 

130.00 

18.40 

120.00 

15.40 

112.00 

12.40 

102.00 

9.35 

93.00 

6.40 

25 

1  150. 0C 

1  25.00 

142.00 

21.90 

132.00 

18.80 

124.00 

15.75 

114.001  12.65 

104.00 

9.55 

95.00 

6.50 

Octagon  and 
Elliptic  Conches 
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1 

Best 

2 

Good 

3 

Better  than  ordinary 

4 

Medium 

5                          6 

Moderate         /            Cheap 

7 
Cheapest 

Key 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext.  1     Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

25! 

$154. 00 

25.35 

$144.00 

22.20 

$134.00 

19.05 

$125.00 

15.95 

$115.00 

12.80  $106.00 

9.65 

$97.00 

6.55 

26 

156.00 

25.70 

146.00 

22.50 

136.00 

19.30 

128.00 

16.15 

118.00 

12.95 

108.00 

9.75 

98.00 

6.60 

26| 

158.00 

26.05 

148.00 

22.80 

140.00 

19.55 

130.00 

16.35 

120.00 

13.10 

110.00 

9.85 

100.00 

6.70 

27 

162.00 

26.40 

152.00 

23.10 

142.00 

19.80 

132.00 

16.55 

122.00 

13.25 

112.00 

9.95 

102.00 

6.70 

27! 

164.00 

26.75 

154.00 

23.40 

144.00 

20.05 

134.00 

16.75 

124.00 

13.40 

114.00 

10.05 

104.00 

6.75 

28 

166.00 

27.10 

156.00 

23.70 

146.00 

20.30 

136.00 

16.95 

126.00 

13.55 

116.00 

10.20 

105.00 

6.80 

28! 

168.00 

27.45 

158.00 

24.00 

148.00 

20.55 

138.00 

17.15 

128.00 

13.70 

118.00 

10.30 

106.00 

6.85 

29 

172.00 

27.80 

160.00 

24.30 

150.00 

20.80 

140.00 

17.35 

130.00 

13.85 

120.00 

10.40 

108.00 

6.90 

29! 

174.00 

28.15 

164.00 

24.60 

152.00 

21.05 

142.00 

17.55 

132.00 

14.00 

122.00 

10.50 

110.00 

6.95 

30 

176.00 

28.50 

165.00 

24.90 

155.00 

21.30 

144.00 

17.75 

134.00 

14.15 

124.00 

10.60 

112.00 

7.05 

30! 

180.00 

28.85 

168.00 

25.20 

158.00 

21.55 

146.00 

17.95 

136.00 

14.30 

125.00 

10.70 

114.00 

7.10 

31 

182.00 

29.20 

170.00 

25.50 

160.00 

21.80 

148.00 

18.15 

138.00 

14.45 

126.00 

10.80 

116.00 

7.15 

31! 

184.00 

29.55 

172.00 

25.80 

162.00 

22.05 

150.00 

18.35 

140.00 

14.60 

128.00 

10.90 

118.00 

7.20 

32 

186.00 

29.90 

175.00 

26.10 

164.00 

22.30 

152.00 

18.55 

142.00 

14.75 

130.00 

11.00 

118.00 

7.25 

32! 

190.00 

30.25 

178.00 

26.40 

166.00 

22.55 

154.00 

18.75 

144.00 

14.90 

132.00 

11.10 

120.00 

7.30 

33 

192.00 

30.60 

180.00 

26.60 

168.00 

^22. 80 

156.00 

18.95 

146.00 

15.10 

134.00 

11.20 

122.00 

7.35 

33! 

194.00 

30.95 

182.00 

26.90 

170.00 

23.05 

160.00 

19.15 

148.00 

15.25 

136.00 

11.30 

124.00 

7.40 

34 

196.00 

31.30 

184.00 

27.20 

174.00 

23.30 

162.00 

19.35 

150.00 

15.40 

138.00 

11.45 

126.00 

7.45 

34! 

200.00 

31.65 

188.00 

27.50 

175.00 

23.55 

164.00 

19.55 

152.00 

15.55 

140.00 

11.55 

128.00 

7.50 

35 

200.00 

32.00 

190.00 

27.90 

178.00 

23.85 

166.00 

19.80 

154.00 

15.70 

142.00 

11.65 

130.00 

7.60 

35! 

205.00 

32.35 

192.00 

28.10 

180.00 

24.10 

168.00 

20.00 

156.00 

15.95 

144.00 

11.75 

132.00 

7.65 

36 

210.00 

32.70 

194.00 

28.50 

182.00 

24.35 

170.00 

20.20 

158.00 

16.00 

145.00 

11.85 

134.00 

7.70 

36! 

210.00 

33.05 

196.00 

28.80 

184.00 

24.60 

172.00 

20.40 

160.00 

16.15 

146.00 

11.95 

135.00 

7.75 

37 

215.00 

33.40 

200.00 

29.10 

186.00 

24.85 

174.00 

20.60 

162.00 

16.30 

148.00 

12.05 

136.00 

7.80 

37! 

215.00 

33.75 

200.00 

29.40 

188.00 

25.10 

176. 0C 

20.80 

164.00 

16.45 

150.00 

12.15 

138.00 

7.85 

38 

220.00 

34.10 

205.00 

29.70 

192.00 

25.35 

178. 0C 

21.00 

166.00 

16.60 

152.00 

12.25 

140.00 

7.90 

38! 

220.00 

34.45 

210.00 

30.00 

194.00 

25.60 

180. 0C 

21.20 

168.00 

16.75 

154.00 

12.35 

142.00 

7.95 

39 

225.00 

34.80 

210.00 

30.30 

196.00 

25.85 

182. 0C 

21.40 

170.00 

16.95 

156.00 

12.45 

144.00 

8.00 

40 

230.00 

35.50 

215.00 

30.90 

200.00 

26.35 

186. 0C 

21.80 

172.00 

17.25 

160.00 

12.65 

146.00 

8.15 

41 

235. 0C 

36.20 

220.00 

31.50 

205.00 

26.85 

190. 0C 

22.20 

176.00 

17.50 

162.00 

12.90 

148.00 

8.25 

42 

240.00 

36.90 

225.00 

32.10 

210.00 

27.35 

195. 0C 

22.60 

180.00 

17.85 

166.00 

13.10 

152.00 

8.35 

43 

245. 0C 

37.60 

230.00 

32.70 

215.00 

27.85 

200. 0C 

23.00 

185.00 

18.15 

170.00 

13.30 

155.00 

8.45 
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1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Ch 

eap 

Cheapest 

Key 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

44 

$250.00 

38.30 

8235.00 

33.30 

$220.00 

28.35 

$205.00 

23.40 

$190.00 

18.45 

$174.00 

13.50 

$158.00 

8.55 

45 

255.00 

39.00 

240.00 

33.90 

225.00 

28.85 

210.00 

23.85 

195.00 

18.75 

178.00 

13.70 

162.00 

8.70 

46 

260.00 

39.70 

245.00 

34.50 

230.00 

29.35 

215.00 

24.25 

200.00 

19.05 

180.00 

13.90 

165.00 

8.80 

47 

265.00 

40.40 

250.00 

35.10 

235.00 

29.85 

215.00 

24.65 

200.00 

19.40 

184.00 

14.15 

168.00 

8.90 

48 

270.00 

41.10 

255.00 

35.70 

240.00 

30.35 

220.00 

25.05 

205.00 

19.70 

188.00 

14.35 

172.00 

9.00 

49 

275.00 

41.80 

260.00 

36.30 

240.00 

30.90 

225.00 

25.45 

210.00 

20.00 

192.00 

14.55 

175.00 

9.10 

50 

280.00 

42.50 

260.00 

36.90 

245.00 

31.40 

230.00 

25.85 

215.00 

20.30 

195.00 

14.75 

178.00 

9.25 

51 

285.00 

43.20 

265.00 

37.50 

250.00 

31.90 

235.00 

26.25 

215.00 

20.60 

198.00 

14.95 

182.00 

9.35 

52 

290.00 

43.90 

270.00 

38.10 

255.00 

32.40 

240.00 

26.65 

220.00 

20.90 

200.00 

15.15 

185.00 

9.45 

53 

295.00 

44.60 

275.00 

38.70 

260.00 

32.90 

245.00 

27.05 

225.00 

21.20 

205.00 

15.40 

188.00 

9.55 

54 

300.00 

45.30 

280.00 

39.30 

265.00 

33.40 

245.00 

27.45 

230.00 

21.55 

210.00 

15.60 

192.00 

9.65 

55 

305.00 

46.00 

28.5.00 

39.90 

270.00 

33.90 

250.00 

27.90 

235.00 

21.85 

215.00 

15.80 

195.00 

9.80 

56 

310.00 

46.70 

290.00 

40.55 

275.00 

34.30 

255.00 

28.30 

235.00 

22.15 

220.00 

16.00 

200.00 

9.90 

57 

315.00 

47.40 

295.00 

41.15 

2S0.00 

34.90 

260.00 

2S.70 

240.00 

22.45 

220.00 

16.20 

205.00 

10.00 

58 

320.00 

48.10 

300.00 

41.75 

285.00 

35.30 

265.00 

29.10 

245.00 

22.75 

225.00 

16.45 

205.00 

10.10 

59 

325.00 

48.80 

305.00 

42.35 

285.00 

35.90 

270.00 

29.50 

250.00 

23.05 

230.00 

16.65 

210.00 

10.20 

60 

330.00 

49.50 

310.00 

42.95 

290.00 

36.40 

270.00 

29.90 

250.00 

23.35 

235.00 

16.85 

215.00 

10.35 

61 

335.00 

50.20 

315.00 

43.55 

295.00 

36.90 

275.00 

30.30 

255.00 

23.70 

235.00 

17.05 

215.00 

10.45 

62 

340.00 

50.90 

320.00 

44.15 

300.00 

37.40 

2S0.00 

30.70 

260.00 

24.00 

240.00 

17.25 

220.00 

10.55 

63 

345.00 

51.60 

325.00 

44.75 

305.00 

37.90 

2S5.00 

31.10 

265.00 

24.30 

245.00 

17.45 

225.00 

10.65 

64 

350.00 

52.30 

330.00 

45.35 

310.00 

38.40 

290.00 

31 .55 

270.00 

24.60 

250.00 

17.70 

225.00 

10.75 

65 

355.00 

53.00 

335.00 

45.95 

315.00 

38.95 

295.00 

31.95 

270.00 

24.90 

250.00 

17.90 

230.00 

10.90 

66 

360.00 

53.70 

340.00 

46.55 

320.00 

39.45 

300.00 

32.35 

275.00 

25.20 

255.00 

18.10 

235.00 

11.00 

67 

365.00 

54.40 

345.00 

47.15 

325.00 

39.95 

300.00 

32.75 

280.00 

25.50 

260.00 

18.30 

235.00 

11.10 

68 

370.00 

55.00 

350.00 

47.75 

330.00 

40.45 

305.00 

33.15 

285.00 

25.85 

260.00 

18.50 

240.00 

11.20 

69 

375.00 

55.80 

355.00 

48.35 

330.00 

40.95 

310.00 

33.55 

290.00 

26.15 

265.00 

18.70 

245.00 

11.30 

70 

380.00 

56.50 

360.00 

48.95 

335.00 

41.45 

315.00 

33.95 

290.00 

26.45 

270.00 

18.95 

245.00 

11.40 

71 

385.00 

57.20 

365.00 

49.55 

340.00 

41.95 

320.00 

34.35 

295.00 

26.75 

275.00 

19.15 

250.00 

11.55 

72 

390.00 

57.90 

370.00 

50.15 

345.00 

42.45 

325.00 

34.75 

300.00 

27.05 

275.00 

19.35 

255.00 

11.65 

73 

395.00 

58.60 

375.00 

50.75 

350.00 

42.95 

325.00 

35.15 

300.00 

27.35 

280.00 

19.55 

255.00 

11.75 

74 

400.00 

59.30 

380.00 

51.35 

355.00 

43.45 

330.00 

35.60 

305.00 

27.65 

285.00 

19.75 

260.00 

11.85 

75 

410.00 

60.00 

3S5.00 

52.00 

360.00 

44.00 

335.00 

36.00 

310.00 

2S.00 

285.00 

•jo.no 

265.00 

12.00 

Octagon  and 

Elliptic  Couches 

25H— 75 


26 

OCTAGON  AND  ELLIPTIC  COUCH  CASKETS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 
76 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

$410.00 

60.15 

$385.00 

52.15 

$360.00 

44.10 

$340.00 

36.10 

#315.00 

28.10 

$290.00 

20.05 

$265.00 

12.05 

77 

415.00 

60.35 

390.00 

52.30 

365.00 

44.25 

340.00 

36.20 

315.00 

28.20 

295.00 

20.15 

270.00 

12.10 

78 

420.00 

60.50 

395.00 

52.45 

370.00 

44.40 

345.00 

36.35 

320.00 

28.30 

295.00 

20.25 

275.00 

12.20 

79 

420.00 

60.65 

395.00 

52.60 

375.00 

44.55 

350.00 

36.45 

325.00 

28.40 

300.00 

20.35 

275.00 

12.25 

80 

425.00 

60.85 

400.00 

52.75 

375.00 

44.65 

350.00 

36.60 

325.00 

28.50 

300.00 

20.45 

280.00 

12.35 

81 

430.00 

61.00 

405.00 

52.90 

380.00 

44.80 

355.00 

36.70 

330.00 

28.60 

305.00 

20.50 

285.00 

12.40 

82 

430.00 

61.20 

405.00 

53.05 

385.00 

44.95 

360.00 

36.80 

335.00 

28.70 

310.00 

20.60 

285.00 

12.50 

83 

435.00 

61.35 

410.00 

53.20 

385.00 

45.10 

360.00 

36.95 

340.00 

28.85 

315.00 

20.70 

290.00 

12.55 

84 

440.00 

61.50 

415.00 

53.40 

390.00 

45.25 

365.00 

37.05 

340.00 

28.95 

315.00 

20.80 

290.00 

12.65 

85 

440.00 

61.70 

420.00 

53.55 

395.00 

45.35 

370.00 

37.20 

345.00 

29.05 

320.00 

20.90 

295.00 

12.70 

86 

445.00 

61.85 

420.00 

53.70 

395.00 

45.50 

375.00 

37.30 

350.00 

29.15 

325.00 

21.00 

300.00 

12.80 

87 

450.00 

62.05 

425.00 

53.85 

400.00 

45.65 

375.00 

37.45 

350.00 

29.25 

325.00 

21.05 

300.00 

12.85 

88 

450.00 

62.20 

425.00 

54.00 

400.00 

45.80 

380.00 

37.55 

355.00 

29.35 

330.00 

21.15 

305.00 

12.95 

89 

455.00 

62.35 

430.00 

54.15 

405.00 

45.90 

385.00 

37.70 

360.00 

29.45 

335.00 

21.25 

310.00 

13.00 

90 

460.00 

62.55 

435.00 

54.30 

410.00 

46.05 

385.00 

37.80 

360.00 

29.55 

335.00 

21.35 

310.00 

13.10 

91 

465.00 

62.70 

440.00 

54.45 

415.00 

46.20 

390.00 

37.95 

365.00 

29.65 

340.00 

21.45 

315.00 

13.15 

92 

465.00 

62.90 

440.00 

54.60 

415.00 

46.35 

395.00 

38.05 

370.00 

29.80 

345.00 

21.50 

320.00 

13.20 

93 

470.00 

63.05 

445.00 

54.75 

420.00 

46.50 

395.00 

38.15 

370.00 

29.90 

345.00 

21.60 

320.00 

13.35 

94 

475.00 

63.25 

450.00 

54.90 

425.00 

46.60 

400.00 

38.30 

375.00 

30.05 

350.00 

21.70 

325.00 

13.40 

95 

475.00 

63.40 

450.00 

55.10 

425.00 

46.75 

400.00 

38.45 

375.00 

30.10 

350.00 

21.80 

330.00 

13.45 

96 

480.00 

63.55 

455.00 

55.25 

430.00 

46.90 

405.00 

38.55 

380.00 

30.20 

355.00 

21.90 

330.00 

13.50 

97 

485.00 

63.75 

460.00 

55.40 

435.00 

47.05 

410.00 

38.65 

385.00 

30.30 

360.00 

22.00 

335.00 

13.60 

98 

490.00 

63.90 

465.00 

55.55 

440.00 

47.15 

415.00 

38.80 

390.00 

30.40 

365.00 

22.05 

340.00 

13.65 

99 

490.00 

64.10 

465.00 

55.70 

440.00 

47.30 

415.00 

38.90 

390.00 

30.55 

365.00 

22.15 

340.00 

13.75 

100 

495.00 

64.25 

470.00 

55.85 

445.00 

47.45 

420.00 

39.05 

395.00 

30.65 

370.00 

22.25 

345.00 

13.85 

102 

500.00 

64.60 

475.00 

56.10 

450.00 

47.70 

425.00 

39.30 

400.00 

30.85 

375.00 

22.45 

350.00 

13.95 

104 

510.00 

64.95 

485. 0C 

56.50 

455.00 

48.00 

430.00 

39.55 

405.00 

31.05 

380.00 

22.60 

355.00 

14.10 

105 

515.00 

65.10 

485. 0C 

56.65 

460.00 

48.20 

435.00 

39.65 

410.00 

31.30 

385.00 

22.70 

360.00 

14.20 

106 

520.00 

65.30 

490. 0C 

56.80 

465.00 

48.40 

440.00 

39.75 

415.00 

31.40 

390.00 

22.80 

365.00 

14.25 

108 

525.00 

65.65 

500. 0C 

57.10 

470.00 

48.55 

445.00 

40.00 

420.00 

31.55 

395.00 

22.95 

370.00 

14.40 

110 

530.00 

66.00 

500. 0C 

57.40 

480.00 

48.80 

455.00 

40.25 

425.00 

31.70 

400.00 

23.15 

375.00 

14.55 

112 

535.00 

66.30 

510.  OC 

57.70 

485.00 

49.10 

460.00 

40.50 

435.00 

31.90 

410.00 

23.30 

380.00 

14.70 

OCTAGON  AND  ELLIPTIC  COUCH 

CASKETS 

27 

Octagon  and 
Elliptic  Couches 

1 

2 

3 

i 

3 

S 

7 

76—250 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Med 

mm 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

114 

$545.00 

66.65 

$520.00 

58.00 

$490.00 

49.40 

$465.00 

40.75 

$440.00 

32.15 

$415.00 

23.50 

$390.00 

14.85 

115 

550.00 

66.85 

520.00 

58.15 

495.00 

49.50 

470.00 

40.85 

445.00 

32.25 

420.00 

23.60 

390.00 

14.90 

116 

555.00 

67.00 

525.00 

58.35 

500.00 

49.65 

475.00 

41.00 

450.00 

32.35 

425.00 

23.70 

395.00 

15.00 

118 

560.00 

67.35 

530.00 

58.65 

510.00 

49.90 

480.00 

41.25 

455.00 

32.55 

430.00 

23.85 

400.00 

15.10 

120 

565.00 

67.70 

540.00 

58.95 

515.00 

50.20 

485.00 

41.50 

460.00 

32.75 

435.00 

24.05 

410.00 

15.25 

122 

570.00 

68.00 

545.00 

59.25 

520.00 

50.50 

495.00 

41.75 

465.00 

33.00 

440.00 

24.20 

415.00 

15.40 

124 

580.00 

6S.35 

550.00 

59.50 

525.00 

50.75 

500.00 

42.00 

470.00 

33.20 

445.00 

24.40 

420.00 

15.55 

125 

585.00 

68.55 

555.00 

59.75 

530.00 

50.90 

500.00 

42.25 

475.00 

33.30 

450.00 

24.50 

425.00 

15.70 

130 

600.00 

69.40 

575.00 

60.50 

545.00 

51.60 

520.00 

42.70 

490.00 

33.85 

465.00 

24.95 

440.00 

16.05 

135 

615.00 

70.25 

590.00 

61.30 

565.00 

52.30 

535.00 

43.35 

510.00 

34.35 

485.00 

25.40 

460.00 

16.40 

140 

635.00 

71.10 

610.00 

62.05 

580.00 

53.00 

550.00 

43.95 

525.00 

34.90 

500.00 

25.85 

475.00 

16.80 

145 

650.00 

71.75 

625.00 

62.85 

600.00 

53.70 

570.00 

44.55 

545.00 

35.45 

515.00 

26.25 

490.00 

17.15 

150 

670.00 

72.85 

640.00 

63.60 

615.00 

54.40 

585.00 

45.15 

560.00 

35.95 

530.00 

26 .  75 

500.00 

17.55 

155 

690.00 

73.75 

660.00 

64.40 

630.00 

55.10 

600.00 

45.80 

575.00 

36.50 

550.00 

27.20 

520.00 

17.90 

160 

700.00 

74.55 

675.00 

65.15 

650.00 

55.80 

620.00 

46.40 

590.00 

37.05 

665.00 

27.65 

535.00 

18.25 

165 

725.00 

75.40 

700.00 

65.95 

665.00 

56.50 

640.00 

47.00 

610.00 

37.55 

5SO.O0 

28.10 

555.00 

18.65 

170 

740.00 

76.25 

715.00 

66.70 

685.00 

57.20 

655.00 

47.60 

625.00 

38.10 

500.00 

28.55 

570.00 

19.00 

175 

760.00 

77.10 

730.00 

67.50 

700.00 

57.85 

670.00 

48.20 

645.00 

38.65 

615.00 

29.00 

585.00 

19.40 

180 

775.00 

77.95 

745.00 

68.25 

720.00 

58.55 

690.00 

48.85 

660.00 

39.15 

630.00 

29.45 

600.00 

19.75 

185 

790.00 

78.85 

765.00 

69.05 

735.00 

59.25 

705.00 

49.40 

675.00 

39.70 

645.00 

29. P  J 

620.00 

20.10 

190 

810.00 

79.70 

780.00 

69.80 

750.00 

59.95 

720.00 

50.05 

690.00 

40.25 

665.00 

30.35 

635.00 

20.50 

195 

825.00 

80.55 

800.00 

70.60 

770.00 

60.65 

740.00 

50.65 

710.00 

40.75 

680.00 

30.80 

650.00 

20.85 

200 

845.00 

81.40 

S15.00 

71.40 

785.00 

61.35 

755.00 

51.30 

725.00 

41.30 

695.00 

31.30 

665.00 

21.25 

205 

865.00 

82.25 

835.00 

72.15 

800.00 

62.05 

775.00 

51.90 

745.00 

41.85 

710.00 

31.75 

680.00 

21.60 

210 

880.00 

83.10 

850.00 

72.90 

S20.00 

62.75 

790.00 

52.50 

760.00 

42.35 

730.00 

32.20 

700.00 

21.95 

215 

900.00 

83.95 

870.00 

73.70 

835.00 

63.45 

805.00 

53.10 

775.00 

42.90 

745.00 

32.65 

715.00 

22.35 

220 

915.00 

84.85 

S85.00 

74.50 

850.00 

64.15 

825.00 

53.70 

790.00 

43.45 

760.00 

33.10 

730.00 

22.60 

225 

935.00 

85.70 

900.00 

75.25 

870.00 

64.80 

840.00 

54.35 

810.00 

43.95 

775.00 

33.55 

745.00 

23.10 

230 

950.00 

86.55 

920.00 

76.05 

890.00 

65.50 

855.00 

54.95 

825.00 

44.50 

795.00 

34.00 

765.00 

23.45 

235 

970.00 

87.40 

940.00 

76.80 

910.00 

66.20 

875.00 

55.55 

845.00 

45.05 

S10.00 

34.45 

7S0.00 

23.80 

240 

985.00 

88.25 

955.00 

77.60 

925.00 

67.90 

890.00 

56.20 

860.00 

45.55 

825.00 

34.90 

795.00 

24.20 

250 

1020.00 

90.00 

990.00 

79.15 

955.00 

68.30 

925.00 

57.50 

890.00 

46.65 

860.00 

35.80 

825.00 

25.00 

28 

VERTICAL  COUCH  CASKETS 

1 

Best 

2 

Good 

3 

Better  than  ordinary 

4 

Medium 

5 

Moderate 

6 

Cheap 

7 

Cheapest 

Key 

7 

Ket. 
$48.00 

Ext. 
9.00 

Ket. 
$45.50 

Ext. 
8.05 

Ret. 

$42.50 

Ext. 
7.15 

Ret. 
$40.00 

Ext. 
6.25 

Ret. 
$37.00 

Ext. 
5.30 

Ret. 
$34.50 

Ext. 
4.40 

Ret. 
$31.50 

Kxt. 
3.50 

71 

74 

71 
8 

50.00 

9.25 

47.00 

8.30 

44.00 

7.35 

41.50 

6.40 

38.50 

5.45 

35.50 

4.50 

32.50 

3.55 

52.00 

9.55 

48.50 

8.55 

45.50 

7.55 

42.50 

6.60 

39.50 

5.60 

36.50 

4.60 

33.50 

3.60 

53.00 

9.80 

50.00 

8.80 

47.00 

7.75 

44.00 

6.75 

41.00 

5.75 

37.50 

4.70 

34.50 

3.70 

55.00 

10.10 

52.00 

9.05 

48.50 

8.00 

45.00 

6.95 

42.00 

5.85 

39.00 

4.80 

35.50 

3.75 

81 

84 

56.00 

10.40 

53.00 

9.30 

49.50 

8.20 

46.50 

7.10 

43.00 

6.00 

40.00 

4.90 

36.50 

3.85 

58.00 

10.65 

55.00 

9.55 

51.00 

8.40 

47.50 

7.30 

44.50 

6.15 

41.00 

5.05 

37.50 

3.90 

8| 

60.00 

10.95 

56.00 

9.75 

53.00 

8.60 

49.00 

7.45 

45.50 

6.30 

42.00 

5.15 

38.50 

4.00 

9 

61.00 

11.25 

58.00 

10.05 

54.00 

8.85 

50.00 

7.65 

46.50 

6.45 

43.00 

5.25 

39.50 

4.05 

91 

63.00 

11.50 

59.00 

10.25 

55.00 

9.05 

52.00 

7.80 

48.00 

6.60 

44.00 

5.35 

40.50 

4.10 

94 
9f 

64.00 

11.80 

61.00 

10.50 

57.00 

9.25 

53.00 

8.00 

49.00 

6.70 

45.00 

5.45 

41.50 

4.20 

66.00 

12.10 

62.00 

10.75 

58.00 

9.45 

54.00 

8.15 

50.00 

6.85 

46.00 

5.55 

42.50 

4.25 

10 

68.00 

12.35 

64.00 

11.00 

60.00 

9.70 

56.00 

8.35 

52.00 

7.00 

47.50 

5.65 

43.50 

4.30 

101 

69.00 

12.65 

65.00 

11.25 

61.00 

9.90 

57.00 

8.50 

53.00 

7.15 

48.50 

5.75 

44.50 

4.40 

10^ 

71.00 

12.95 

67.00 

11.50 

62.00 

10.10 

58.00 

8.70 

54.00 

7.30 

49.50 

5.85 

45.00 

4.45 

101 

72.00 

13.20 

68.00 

11.75 

64.00 

10.30 

59.00 

8.85 

55.00 

7.40 

51.00 

5.95 

46.00 

4.55 

11 

74.00 

13.50 

70.00 

12.00 

65.00 

10.55 

61.00 

9.05 

56.00 

7.55 

52.00 

6.10 

47.00 

4.60 

111 

76.00 

13.80 

71.00 

12.25 

67.00 

10.75 

62.00 

9.20 

57.00 

7.70 

53.00 

6.20 

48.00 

4.65 

111 

77.00 

14.05 

73.00 

12.50 

68.00 

10.95 

63.00 

9.40 

59.00 

7.85 

54.00 

6.30 

49.00 

4.75 

llf 

79  00 

14.35 

74.00 

12.75 

69.00 

11.15 

65.00 

9.60 

60.00 

8.00 

55.00 

6.40 

50.00 

4.80 

12 

80.  CO 

14.65 

76.00 

13.00 

71.00 

11.35 

66.00 

9.75 

61.00 

8.15 

56.00 

6.50 

51.00 

4.90 

121 

82.00 

14.90 

77.00 

13.25 

72.00 

11.60 

67.00 

9.95 

62.00 

8.25 

57.00 

6.60 

52.00 

4.95 

124 

84.00 

15.20 

79.00 

13.50 

74.00 

11.80 

68.00 

10.10 

63.00 

8.40 

58.00 

6.70 

53.00 

5.05 

12f 

85.00 

15.45 

80.00 

13.75 

75.00 

12.00 

70.00 

10.30 

65.00 

8.55 

59.00 

6.80 

54.00 

5.10 

13 

87.00 

15.75 

82.00 

14.00 

76.00 

12.20 

71.00 

10.45 

66.00 

8.70 

60.00 

6.95 

55.00 

5.15 

131 

88.00 

16.0.5 

83.00 

14.25 

78.00 

12.45 

72.00 

10.65 

67.00 

8.85 

61.00 

7.05 

56.00 

5.25 

134 

90.00 

16.30 

85.00 

14.50 

79.00 

12.65 

74.00 

10.80 

68.00 

9.00 

63.00 

7.15 

57.00 

5.30 

13} 

92.00 

16.60 

86.00 

14.75 

80.00 

12.85 

75.00 

11.00 

69.00 

9.10 

64.00 

7.25 

58.00 

5.40 

14 

93.00 

16.90 

88.00 

15.00 

82.00 

13.05 

76.00 

11.15 

70.00 

9.25 

65.00 

7.35 

59.00 

5.45 

14} 

95.00 

17.15 

89.00 

15.25 

83.00 

13.30 

77.00 

11.35 

72.00 

9.40 

66.00 

7.45 

60.00 

5.50 

144 

96.00 

17.45 

91.00 

15.50 

85.00 

13.50 

79.00 

11.50 

73.00 

9.55 

67.00 

7.55 

61.00 

5.60 

14f 

98.00 

17.75 

92.00 

15.7.5 

86.00 

13.70 

80.00 

11.70 

74.00 

9.70 

68.00 

7.65 

62.00 

5.65 

VERTICAL  COUCH  CASKETS 

29 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Best 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

15 

$100.00 

18.00 

$93.00 

15.95 

$S7.00 

13.90 

181.00 

11.90 

$75.00 

9.85 

$69.00 

7.75 

$63.00 

5.75 

15* 

102.00 

18.30 

95.00 

16.20 

89.00 

14.15 

82.00 

12.05 

76.00 

9.95 

70.00 

7.85 

64.00 

5.80 

15* 

104.00 

18.60 

96.00 

16.45 

90.00 

14.35 

83.00 

12.25 

77.00 

10.10 

71.00 

8.00 

65.00 

5.90 

1S| 

105.00 

18.85 

98.00 

16.70 

92.00   14.55 

84.00 

12.40 

78.00 

10.25 

72.00 

8.10 

66.00 

5.95 

16 

106.00 

19.15 

100.00 

16.95 

93.00 

14.75 

86.00 

12.60 

80.00 

10.40 

73.00 

S.20 

67.00 

6.00 

16* 

108.00 

19.45 

100.00 

17.20 

94.00 

14.95 

88.00 

12.75 

81.00 

10.55 

74.00 

8.30 

68.00 

6.10 

16* 

110.00 

19.70 

102.00 

17.45 

96.00 

15.20 

89.00 

12.95 

S2.00 

10.65 

75.00 

8.40 

69.00 

6.15 

16f 

112.00 

20.00 

104.00 

17.70 

97.00 

15.40 

90.00 

13.10 

83.00 

10.80 

76.00 

8.50 

70.00 

6.25 

17 

114.00 

20.30 

105.00 

17.95 

98.00 

15.60 

91.00 

13.30 

85.00 

10.95 

78.00 

8.60 

70.00 

6.30 

17| 

116.00 

20.85 

108.00 

18.45 

100.00 

16.05 

94.00 

13.65 

88.00 

11.25 

80.00 

8.85 

72.00 

6.45 

18 

120.00 

21.40 

112.00 

18.95 

104.00 

16.45 

98.00 

14.00 

90.00 

11.50 

82.00 

9.05 

74.00 

6.60 

18* 

122.00 

21.95 

115.00 

19.40 

108.00 

16.90 

100.00 

14.35 

92.00 

11.80 

84.00 

9.25 

76.00 

6.70 

1          19 

125.00 

22.55 

118.00 

19.90 

110.00 

17.30 

102.00 

14.70 

94.00 

12.10 

86.00 

9  45 

78.00 

6.85 

19* 

130.00 

23.10 

120.00 

20.40 

112.00 

17.75 

104.00 

15.05 

96.00 

12.35 

88.00 

9.65 

80.00 

7.00 

20 

132.00 

23.65 

124.00 

20.90 

115.00 

18.15 

108.00 

15.40 

99.00 

12.65 

90.00 

9.90 

82.00 

7.15 

20* 

135.00 

24.15 

126.00 

21.40 

118.00 

18.55 

110.00 

15.75 

100.00 

12.95 

92.00 

10.10 

84.00 

7.30 

21 

138.00 

24.80 

130.00 

21.90 

122.00 

19.00 

112.00 

16.10 

104.00 

13.20 

95.00 

10.30 

86.00 

7.45 

21* 

142.00 

25.35 

132.00 

22.40 

124.00 

19.40 

114.00 

16.45 

106.00 

13.50 

97.00 

10.50 

88.00 

7.55 

22 

145.00 

25.95 

135.00 

22.90 

126.00 

19.85 

118.00 

16.80 

108.00 

13.80 

99.00 

10.70 

90.00 

7.70 

22* 

148.00 

26.50 

138.00 

23.40 

130.00 

20.25 

120.00 

17.15 

110.00 

14.05 

102.00 

10.90 

92.00 

7.85 

23 

152.00 

27.05 

142.00 

23.90 

132.00 

20.70 

122.00 

17.50 

112.00 

14.35 

104.00 

11.15 

94.00 

8.00 

23* 

155.00 

27.60 

145.00 

24.35 

135.00 

21.10 

125.00 

17.85 

115.00 

14.65 

106.00 

11.35 

96.00 

8.15 

24 

158.00 

28.20 

148.00 

24.85 

138.00 

21.55 

128.00 

18.25 

118.00 

14.90 

108.00 

11.55 

98.00 

8.30 

24* 

160.00 

28.75 

150.00 

25.35 

140.00 

21.95 

130.00 

18.60 

120.00 

15.20 

110.00 

11.75 

100.00 

8.40 

25 

164.00 

29.30 

154.00 

25.85 

144.00 

22.40 

132.00 

18.95 

122.00 

15.45 

112.00 

12.00 

102.00 

•S.55 

25* 

168.00 

29.90 

156.00 

26.35 

146.00 

22.80 

135.00 

19.30 

125.00 

15.75 

114.00 

12.20 

104.00 

8.70 

26 

170.00 

30.45 

160.00 

26.85 

148.00 

23.25 

138.00 

19.65 

128.00 

16.05 

116.00 

12.40 

103.00 

8.85 

26* 

174.00 

31.00 

162.00 

27.35 

152.00 

23.65 

140.00 

20.00 

130.00 

16.30 

118.00 

12.60 

108.00 

9.00 

27 

178.00 

31.60 

165.00 

27.85 

155.00 

24.10 

144.00 

20.35 

132.00 

16.60 

120.00 

12.80 

110.00 

9.10 

28 

184.00 

32.70 

172.00 

28.25 

160.00 

24.95 

148.00 

21.05 

136.00 

17.15 

125.00 

13.25 

114.00 

9.40 

29 

190.00 

33.85 

178.00 

29.80 

165.00 

25.80 

154.00 

21.75 

140.00 

17.75 

130.00 

13.65 

118.00 

9.70 

30 

195.00 

35.00 

184.00 

30.  SO 

170.00 

26.65 

158.00 

22.50 

145.00 

18.30 

134.00 

14.15 

120.00 

10.00 

Vertical  Couches 


30 

VERTICAL  COUCH  CASKETS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Best              I 

Good 

Better  than  ordinary 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Cheapest 

Key 
31 

Ret. 
$200.00 

Ext. 
35.70 

Ret. 

$18S.00 

Ext. 
31.40 

Ret. 
$175.00 

Ext. 
27.15 

Ret. 
$162.00 

Ext. 
22.90 

Ret. 
$150.00 

Ext. 
18.60 

Ret. 
$138.00 

Ext.       Ret. 
14.35   $124.00 

Ext. 
10.10 

314 
32 

205.00 

36.05 

190.00 

31.70 

178.00 

27.40 

164.00 

23.10 

152.00 

18.75 

140.00 

14.45 

126.00 

10.15 

205.00 

36.40 

192.00 

32.00 

180.00 

27.65 

166.00 

23.30 

154.00 

18.95 

142.00 

14.55 

128.00 

10.20 

324 
33 

210.00 

36.75 

195.00 

32.30 

182.00 

27.90 

170.00 

23.50 

156.00 

19.10 

144.00 

14.65 

130.00 

10.30 

210.00 

37.10 

198.00 

32.60 

184.00 

28.15 

172.00 

23.70 

158.00 

19.25 

146.00 

14.80 

132.00 

10.35 

334 
34 

215.00 

37.45 

200.00 

32.90 

186.00 

28.40 

174.00 

23.90 

160.00 

19.40 

148.00 

14.90 

134.00 

10.40 

220.00 

37.80 

205.00 

33.20 

190.00 

28.65 

176.00 

24.10 

162.00 

19.55 

150.00 

15.00 

135.00 

10.45 

344 

220.00 

38.15 

205.00 

33.50 

192.00 

28.90 

178.00 

24.30 

164.00 

19.70 

152.00 

15.10 

136.00 

10.50 

35 

225.00 

38.50 

210.00 

33.80 

194.00 

29.15 

180.00 

24.55 

166.00 

19.85 

154.00 

15.20 

138.00 

10.60 

354 

225.00 

38.85 

210.00 

34.10 

196.00 

29.40 

182.00 

24.75 

168.00 

20.05 

155.00 

15.35 

140.00 

10.65 

36 

230.00 

39.20 

215.00 

34.40 

19S.00 

29.65 

184.00 

24.95 

170.00 

20.20 

156.00 

15.45 

142.00 

10.70 

364 

230.00 

39.55 

215.00 

34.70 

200.00 

29.90 

186.00 

25.15 

172.00 

20.35 

158.00 

15.55 

144.00 

10.75 

37 

235.00 

39.90 

220.00 

35.00 

205.00 

30.15 

188.00 

25.35 

174.00 

20.50 

160.00 

15.65 

145.00 

10.80 

37J 

235.00 

40.25 

220.00 

35.30 

205.00 

30.40 

190.00 

25.55 

176.00 

20.65 

162.00 

15.75 

146.00 

10.90 

38 

240.00 

40.60 

225.00 

35.65 

210.00 

30.70 

192.00 

25.75 

178.00 

20.80 

164.00 

15.85 

148.00 

10.95 

38^ 

240.00 

40.95 

225.00 

35.95 

210.00 

30.95 

194.00 

25.95 

180.00 

20.95 

166.00 

16.00 

150.00 

11.00 

39 

245.00 

41.30 

230.00 

36.25 

215.00 

31.20 

196.00 

26.15 

182.00 

21.15 

168.00 

16.10 

152.00 

11.05 

394 

245.00 

41.65 

230.00 

36.55 

215.00 

31.45 

198.00 

26.35 

184.00 

21.30 

170.00 

16.20 

154.00 

11.10 

40 

250.00 

42.00 

235.00 

36.85 

220.00 

31.70 

200.00 

26.60 

186.00 

21.45 

172.00 

16.30 

155.00 

11.20 

40| 

250.00 

42.35 

235.00 

37.15 

220.00 

31.95 

205.00 

26.80 

188.00 

21.60 

174.00 

16.40 

156.00 

11.25 

41 

255.00 

42.70 

240.00 

37.40 

225.00 

32.20 

205.00 

27.00 

190.00 

21.75 

175.00 

16.50 

158.00 

11.30 

414 

255.00 

43.05 

240.00 

37.75 

225.00 

32.45 

210.00 

27.20 

192.00 

21.90 

176.00 

16.60 

160.00 

11.35 

42 

260.00 

43.40 

245.00 

38.05 

230.00 

32.70 

210.00 

27.40 

194.00 

22.05 

178.00 

16.75 

162.00 

11.40 

424 

260.00 

43.75 

245.00 

38.35 

230.00 

32.95 

215.00 

27.60 

195.00 

22.20 

180.00 

16.85 

164.00 

11.50 

43 

265.00 

44.10 

250.00 

38.65 

235.00 

33.20 

215.00 

27.80 

196.00 

22.35 

182.00 

16.95 

165.00 

11.55 

434 

265.00 

44.45 

250.00 

38.95 

235.00 

33.45 

220.00 

28.00 

200.00 

22.55 

184.00 

17.05 

166.00 

11.60 

44 

270.00 

44.80 

255.00 

39.25 

240.00 

33.70 

220.00 

28.20 

200.00 

22.70 

185.00 

17.15 

168.00 

11.65 

444 

270.00 

45.15 

255.00 

39.55 

240.00 

33.95 

225.00 

28.40 

205.00 

22.85 

186.00 

17.25 

170.00 

11.70 

45 

275.00 

45.50 

260.00 

39.85 

245.00 

34.20 

225.00 

28.65 

205.00 

23.00 

188.00 

17.35 

172.00 

11.80 

46 

280.00 

46.20 

260.00 

40.45 

245.00 

34.75 

230.00 

29.05 

210.00 

23.30 

192.00 

17.60 

174.00 

11.90 

47 

285.00 

46.90 

265.00 

41.05 

250.00 

35.25 

235.00 

29.45 

215.00 

23.60 

195.00 

17.80 

178.00 

12.00 

48 

290.00 

47.60 

270.00 

41.65 

255.00 

35.75 

240,00 

29.85 

220.00 

23.95 

200.00 

IS.  00 

182.00 

12.15 

VERTICAL  COUCH  CASKETS 


Best 


Ret. 
$295.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
345.00 
350.00 
355.00 
360.00 
365.00 
370.00 
375.00 
380.00 
385.00 
390.00 
395.00 
400.00 
405.00 
410.00 
415.00 
420.00 
425.00 
430.00 
435.00 
440.00 
445.00 
450.00 


Ext. 
48.30 
49.00 
49.70 
50.40 
51.10 
51.80 
52.50 
53.20 
53.90 
54.60 
55.30 
56.00 
56.70 
57.40 
58.10 
58.80 
59.50 
60.20 
60.90 
61.60 
62.30 
63.00 
63.70 
64.40 
65.10 
65.80 
66.50 
67.20 
67.90 
68.60 
69.30 
70.00 


Good 


Ret 
$275.00 
280.00 
285.00 
290.00 
295.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
345.00 
350.00 
355.00 
360.00 
365.00 
370.00 
375.00 
375.00 
380.00 
385.00 
390.00 
395.00 
400.00 
405.00 
410.00 
415.00 
420.00 
425.00 


Ext. 
42.25 
42.85 
43.45 
44.05 
44.65 
45.30 
45.90 
46.50 
47.10 
47.70 
48.30 
48.90 
49.50 
50.10 
50.70 
51.30 
51.90 
52.50 
53.10 
53.70 
54.30 
54.95 
55.55 
56.15 
56.75 
57.35 
57.95 
58.55 
59.15 
59.70 
60.35 
61.00 


31 


Better  than  ordinary 


Ret 
$255.00 
260.00 
265.00 
270.00 
275.00 
280.00 
2S5.00 
290.00 
295.00 
300.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
345.00 
350.00 
350.00 
355.00 
360.00 
365.00 
370.00 
375.00 
380.00 
385.00 
390.00 
395.00 
400.00 


Ext. 
36.25 
36.75 
37.25 
37.80 
38.30 
38.80 
39.30 
39.80 
40.30 
40.80 
41.30 
41.85 
42.35 
42.85 
43.35 
43.85 
44.35 
44.85 
45.35 
45.90 
46.40 
46.90 
47.40 
47.90 
48.40 
48.95 
49.45 
49.95 
50.45 
50.95 
51.45 
52.00 


4 

Medium 


Ret. 
$240.00 
245.00 
250.00 
250.00 
255.00 
260.00 
265.00 
270.00 
275.00 
280.00 
280.00 
285.00 
290.00 
295.00 
300.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
340.00 
340.00 
345.00 
350.00 
355.00 
360.00 
365.00 
365.00 
370.00 


Ext. 
30.25 
30.70 
31.10 
31.50 
31.90 
32.30 
32.75 
33 .  15 
33.55 
33.95 
34.35 
34.80 
35.20 
35.60 
36.00 
36.40 
36.85 
37.25 
37.65 
38.05 
38.45 
38.90 
39.30 
39.70 
40.10 
40.50 
40.95 
41.35 
41.75 
42.15 
42.55 
43.00 


Moderate 


Ret 
$220.00 
225.00 
230.00 
235.00 
240.00 
240.00 
245.00 
250.00 
255.00 
260.00 
260.00 
265.00 
270.00 
275.00 
275.00 
280.00 
285.00 
290.00 
295.00 
295.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
315.00 
320.00 
325.00 
330.00 
335.00 
335.00 
340.00 
345.00 


Ext. 
24.25 
24.55 
24.90 
25.20 
25.50 
25.80 
26.10 
26.45 
26.75 
27.05 
27.40 
27.70 
28.00 
28.35 
28.75 
29.05 
29.35 
29.70 
30.00 
30.30 
30.60 
30.85 
31.15 
31.45 
31.75 
32.10 
32.40 
32.70 
33.05 
33.35 
33.65 
34.00 


6 

Cheap 


Ret. 
$200.00 
205.00 
210.00 
215.00 
220.00 
225.00 
225.00 
230.00 
235.00 
235.00 
240.00 
245.00 
250.00 
250.00 
255.00 
260.00 
265.00 
265.00 
270.00 
275.00 
275.00 
280.00 
285.00 
290.00 
290.00 
295.00 
300.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
315.00 


Ext. 
18.25 
18.45 
18.70 
18.90 
19.10 
19.30 
19.55 
19.75 
19.95 
20.20 
20.40 
20.65 
20.85 
21.05 
21.30 
21.50 
21.70 
21.95 
22 .  15 
22.35 
22.00 
22.80 
23.00 
23.25 
23.45 
23.65 
23.90 
24.10 
24.30 
24.55 
24.75 
25.00 


Cheapest 


Ret. 
$184.00 
188.00 
192.00 
195.00 
198.00 
200.00 
205.00 
210.00 
215.00 
215.00 
220.00 
225.00 
225.00 
230.00 
235.00 
235.00 
240.00 
245.00 
245.00 
250.00 
255.00 
255.00 
260.00 
265.00 
265.00 
270.00 
275.00 
275.00 
280.00 
285.00 
285.00 
290.00 


Ext. 
12.25 
12.40 
12.50 
12.60 
12.75 
12.85 
13.00 
13.10 
13.20 
13.35 
13.45 
13.60 
13.70 
13.80 
13.95 
14.05 
14.20 
14.30 
14.40 
14.55 
14.65 
14.80 
14.90 
15.00 
15.15 
15.25 
15.40 
15.50 
15.60 
15.75 
15.85 
16.00 


Vertical  Couche 
31—80 


VERTICAL  COUCH  CASKETS 


1 

Best 


Ret. 
$455.00 
460.00 
465.00 
465.00 
470.00 
475.00 
475.00 
480.00 
485.00 
490.00 
490.00 
495.00 
500.00 
500.00 
505.00 
510.00 
510.00 
515.00 
520.00 
525.00 
540.00 
560.00 
575.00 
595.00 
610.00 
630.00 
645.00 
665.00 
680.00 
700.00 
715.00 
735.00 


Ext. 
70.15 
70.35 
70.50 
70.70 
70.85 
71.05 
71.20 
71.40 
71.55 
71.75 
71.90 
72.10 
72.25 
72.45 
72.60 
72.80 
72.95 
73.15 
73.30 
73.50 
74.40 
75.25 
76.15 
77.10 
77.90 
78.80 
79.65 
80.55 
81.45 
82.30 
83.20 
84.10 


Good 


Ret. 
$430.00 
430.00 
435.00 
440.00 
445.00 
445.00 
450.00 
450.00 
455.00 
460.00 
465.00 
465.00 
470.00 
475.00 
475.00 
480.00 
485.00 
490.00 
490.00 
500.00 
510.00 
530.00 
545.00 
565.00 
580.00 
600.00 
615.00 
635.00 
650.00 
670.00 
685.00 
700.00 


Ext. 
61.15 
61.30 
61.45 
61.60 
61.80 
61.95 
62.10 
62.25 
62.40 
62.60 
62.75 
62.90 
63.05 
63.20 
63.40 
63.55 
63.70 
63.85 
64.00 
64.20 
65.00 
65.80 
66.60 
67.40 
68.20 
69.00 
69.80 
70.60 
71.40 
72.20 
73.00 
73.80 


Better  than  ordinary 


Ret. 
$400.00 
405.00 
410.00 
410.00 
415.00 
420.00 
425.00 
425.00 
430.00 
435.00 
435.00 
440.00 
445.00 
450.00 
450.00 
455.00 
455.00 
460.00 
465.00 
465.00 
485.00 
500.00 
520.00 
535.00 
550.00 
570.00 
585.00 
600.00 
620.00 
640.00 
655.00 
675.00 


Ext. 
52.10 
52.25 
52.40 
52.55 
52.70 
52.85 
53.00 
53.15 
53.30 
53.45 
53.55 
53.70 
53.85 
54.00 
54.15 
54.30 
54.45 
54.60 
54.75 
54.90 
55.60 
56.35 
57.05 
57.80 
58.52 
59.20 
59.95 
60.65 
61.40 
62.15 
62.85 
63.60 


4 

Medium 


Ret. 
$375.00 
380.00 
380.00 
385.00 
390.00 
390.00 
395.00 
400.00 
400.00 
405.00 
410.00 
410.00 
415.00 
420.00 
420.85 
425.00 
430.00 
435.00 
435.00 
440.00 
455.00 
475.00 
490.00 
505.00 
525.00 
540.00 
560.00 
575.00 
590.00 
610.00 
625.00 
645.00 


Ext. 
43.10 
43.25 
43.35 
43.50 
43.60 
43.75 
43.85 
44.00 
44.10 
44.25 
44.40 
44.50 
44.65 
44.80 
44.90 
45.05 
45.15 
45.30 
45.45 
45.58 
46.20 
46.85 
47.50 
48.15 
48.80 
49.45 
50.10 
50.70 
51.35 
52.05 
52.70 
53.35 


Moderate 


Ret 
$345.00 
350.00 
355.00 
360.00 
360.00 
365.00 
365.00 
370.00 
375.00 
375.00 
380.00 
385.00 
390.00 
390.00 
395.00 
395.00 
400.00 
405.00 
410.00 
410.00 
425.00 
445.00 
460.00 
475.00 
495.00 
510.00 
525.00 
545.00 
560.00 
575.00 
595.00 
610.00 


Ext. 
34.10 
34.20 
34.30 
34.45 
34.55 
34.65 
34.75 
34.90 
35.00 
35.10 
35.20 
35.35 
35.45 
35.55 
35.65 
35.80 
35.90 
36.00 
36.15 
36.25 
36.85 
37.40 
37.95 
38.55 
39.10 
39.65 
40.20 
40.75 
41.35 
41.95 
42.50 
43.05 


6 

Cheap 


Ret 
$320.00 
325.00 
325.00 
330.00 
335.00 
335.00 
340.00 
345.00 
345.00 
350.00 
355.00 
355.00 
360.00 
365.00 
365.00 
370.00 
375.00 
375.00 
380.00 
385.00 
400.00 
415.00 
435.00 
450.00 
465.00 
480.00 
500.00 
515.00 
530.00 
550.00 
565.00 
580.00 


Ext. 
25.05 
25.15 
25.25 
25.35 
25.45 
25.55 
25.65 
25.75 
25.85 
25.95 
26.05 
26.15 
26.25 
26.35 
26.45 
26.55 
26.65 
26.75 
26.85 
26.95 
27.45 
27.90 
28.40 
28.90 
29.40 
29.80 
30.20 
30.60 
31.00 
31.40 
31.80 
32.20 


Cheapest 


Ret. 
$290.00 
295.00 
300.00 
300.00 
305.00 
310.00 
315.00 
315.00 
320.00 
325.00 
325.00 
330.00 
335.00 
335.00 
340.00 
340.00 
345.00 
350.00 
350.00 
355.00 
370.00 
385.00 
400.00 
420.00 
435.00 
450.00 
470.00 
485.00 
500.00 
515.00 
535.00 
550.00 


VERTICAL  COUCH  CASKETS 
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1 

Best 

2 

Good 

3 

Better  than  ordinary 

4 

Medium 

5 

Moderate 

6 

Cheap 

7 

Cheapest 

Key 
165 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

Ret. 

Ext. 

$750.00 

84.95 

$720.00 

74.65 

$690.00 

64.30 

$660.00 

54.00  $630.00 

43.60 

$595.00 

33.30 

$565.00 

22.95 

170 

770.00 

85.85 

740.00 

75.45 

710.00 

65.05 

675.00 

54.60 

645.00 

44.20 

615.00 

33.80 

580.00 

23.35 

175 

785.00 

86.75 

755.00 

76.25 

725.00 

65.75 

690.00 

55.25 

660.00 

44.75 

630.00 

34.30 

600.00 

23.80 

180 

800.00 

87.60 

775.00 

77.05 

740.00 

66.45 

710.00 

55.90 

675.00 

45.35 

645.00 

34.80 

615.00 

24.20 

190 

840.00 

89.35 

810.00 

78.65 

775.00 

67.90 

740.00 

57.20 

710.00 

46.45 

680.00 

35.75 

645.00 

25.80 

200 

875.00 

91.15 

840.00 

80.25 

810.00 

69.40 

775.00 

58.50 

745.00 

47.60 

710.00 

36.75 

680.00 

25.85 

210 

910.00 

92.90 

875.00 

81.85 

840.00 

70.85 

810.00 

59.80 

775.00 

48.75 

745.00 

37.70 

710.00 

26.65 

220 

945.00 

94.65 

910.00 

83.45 

875.00 

72.30 

845.00 

61.10 

810.00 

49.90 

780.00 

38.70 

745.00 

27.50 

225 

965.00 

95.55 

930.00 

84.30 

895.00 

73.00 

860.00 

61.75 

825.00 

50.45 

795.00 

39.20 

760.00 

27.90 

230 

980.00 

96.45 

950.00 

85.10 

915.00 

73.70 

8S0.O0 

62.35 

845.00 

51.00 

810.00 

39.70 

775.00 

28.30 

240 

1015.00 

98.20 

980.00 

86.70 

950.00 

75.10 

915.00 

63.65 

880.00 

52.15 

845.00 

40.65 

810.00 

29.15 

250 

1050.00 

100.00 

1015.00 

88.30 

980.00 

76.65 

945.00 

65.00 

910.00 

53.30 

875.00 

41.65 

840.00 

30.00 

275 

1130.00 

101.25 

1095.00 

89.45 

1060.00 

77.65 

1025.00 

65.85 

990.00 

54.05 

950.00 

42.25 

920.00 

30.50 

300 

1210.00 

102.50 

1175.00 

90.55 

1140.00 

78.65 

1100.00 

66.75 

1065.00 

54.80 

1030.00 

42.90 

995.00 

31.00 

325 

1290.00 

103.75 

1250.00 

91.70 

1215.00 

79.65 

1180.00 

67.60 

1140.00 

55.55 

1105.00 

43.50 

1070.00 

31.50 

350 

1365.00 

105.00 

1330.00 

92.80 

1295.00 

80.65 

1260.00 

68.50 

1220.00 

56.30 

1185.00 

44.15 

1150.00 

32.00 

375 

1445.00 

106.25 

1410.00 

93.95 

1370.00 

81.65 

1335.00 

69.35 

1300.00 

57.05 

1260.00 

44.75 

1225.00 

32.50 

400 

1525.00 

107.50 

1485.00 

95.05 

1450.00 

82.65 

1410.00 

70.25 

1375.00 

57.80 

1340.00 

45.40 

1300.00 

33.00 

425 

1600.00 

108.75 

1565.00 

96.20 

1530.00 

83.65 

1490.00 

71.10 

1450.00 

58.55 

1415.00 

46.00 

1375.00 

33.50 

450 

16S0.00 

110.00 

1640.00 

97.30 

1600.00 

84.65 

1570.00 

72.00 

1530.00 

59.30 

1490.00 

46.65 

1450.00 

34.00 

475 

1760.00 

111.25 

1725.00 

98.45 

1685.00 

85.65 

1645.00 

72.85 

1610.00 

60.05 

1570.00 

47.25 

1530.00 

34.50 

500 

1840.00 

112.50 

1800.00 

99.55 

1760.00 

86.65 

1725.00 

73.75 

1685.00 

60.80 

1645.00 

47.90 

1605.00 

35.00 

525 

1920.00 

113.75 

1880.00 

100.70 

1840.00 

87.65 

1800.00 

74.60 

1760.00 

61.50 

1720.00 

48.50 

1685.00 

35.50 

550 

2000.00 

115.00 

1960.00 

101.80 

1920.00 

88.65 

1880.00 

75.50 

1840.00 

62.30 

1800.00 

49.15 

1760. 001  36.00 

575 

2075.00 

116.25 

2035.00 

102.95 

2000.00 

89.65 

1960.00 

76.35 

1915.00 

63.05 

1875.00 

49.75 

1835.00  36.50 

600 

2150.00 

117.50 

2115.00 

104.05 

2075.00 

90.65 

2035.00 

77.25 

1995.00 

63.80 

1950.00 

50.40 

1915.00  37.00 

625 

2235.00 

118.75 

2190.00 

105.20 

2150.00 

91.65 

2110.00 

78.10 

2070.00 

64.55 

2030.00 

51.00 

1990. 00|  37.50 

650 

2310.00 

120.00 

2270.00 

106. 30 

2230.00 

92.65 

2190.00 

79.00 

2150.00 

65.30 

2105.00 

51.65 

2065.00 

38.00 

675 

2390.00 

121.25 

2350.00 

107.45 

2310.00 

93.65 

2265.00 

79.85 

2225.00 

66.05 

2185.00 

52.25 

2140.00 

38.50 

700 

2470.00 

122.50 

2425.00 

108.55 

2385.00 

94.65 

2345.00 

80.75 

2300.00 

66.80 

2260.00 

52.90 

2220.00 

39.00 

725 

2550.00 

123.75 

2500.00 

109.70 

2460.00 

95.65 

2420.00 

81.60 

2380.00 

67.55 

2335.00 

53.50 

2295.00 

39.50 

750 

2625.00 

125.00 

2585.00 

110. 80 

2540.00 

96.65 

2500.00 

82.50 

2455.00 

68.30 

2415.00 

54.15 

2370.00 

40.00 

Vertical  Couches 
81-7S0 
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METALLIC  CASKETS  AND  ALL  OTHERS  LISTED  WITH  TRIMMINGS 

1 

Best 

2 

Good 

3 

Medium 

4 

Moderate 

5 

Cheap 

1 

Best 

2 

Good 

3 

Medium 

4 

Moderate 

5 

Cheap 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

5 

$15.00 

$14.00 

$12.50 

$11.50 

$10.00 

21 

$63.00 

$58.00 

$53.00 

$47.50 

$42.00 

5$ 

16.50 

15.50 

13.50 

12.50 

11.00 

21$ 

65.00 

60.00 

54.00 

49.00 

43.00 

6 

18.00 

16.50 

15.00 

13.50 

12.00 

22 

66.00 

61.00 

55.00 

50.00 

44.00 

6$ 

19.50 

18.00 

16.50 

15.00 

13.00 

22$ 

68.00 

62.00 

57.00 

51.00 

45.00 

7 

21.00 

20.00 

17.50 

16.00 

14.00 

23 

69.00 

64.00 

58.00 

52.00 

46.00 

7j 

22.50 

21.00 

19.00 

17.00 

15.00 

23$ 

71.00 

65.00 

59.00 

53.00 

47.00 

8 

24.00 

22.00 

20.00 

18.00 

16.00 

24 

72.00 

66.00 

60.00 

54.00 

48.00 

8$ 

25.50 

23.50 

21.50 

19.50 

17.00 

24$ 

74.00 

68.00 

62.00 

56.00 

49.00 

9 

27.00 

25.00 

22.50 

20.50 

18.00 

25 

75.00 

69.00 

63.00 

57.00 

50.00 

91 

28.50 

26.50 

24.00 

21.50 

19.00 

25$ 

77.00 

71.00 

64.00 

58.00 

51.00 

10 

30.00 

27.50 

25.00 

22.50 

20.00 

26 

78.00 

72.00 

65.00 

59.00 

52.00 

10| 

31.50 

29.00 

26.50 

24.00 

21.00 

26$ 

80.00 

73.00 

67.00 

60.00 

53.00 

11 

33.00 

30.50 

27.50 

25.00 

22.00 

27 

81.00 

75.00 

68.00 

61.00 

54.00 

11$ 

34.50 

32.00 

29.00 

26.00 

23.00 

27$ 

83.00 

76.00 

69.00 

62.00 

55.00 

12 

36.00 

33.00 

30.00 

27.00 

24.00 

28 

84.00 

77.00 

70.00 

63.00 

56.00    , 

12$ 

37.50 

34.00 

31.50 

28.50 

25.00 

28$ 

86.00 

79.00 

72.00 

65.00 

57.00 

13 

39.00 

36.00 

32.50 

29.50 

26.00 

29 

87.00 

80.00 

73.00 

66.00 

58.00 

13$ 

40.50 

37.50 

33.50 

30.50 

27.00 

29$ 

89.00 

82.00 

74.00 

67.00 

59.00 

14 

42.00 

39.00 

35.00 

31.50 

28.00 

30 

90.00 

83.00 

75.00 

68.00 

60.00 

14$ 

43.50 

40.00 

36.50 

33.00 

29.00 

30$ 

92.00 

84.00 

77.00 

69.00 

61.00 

15 

45.00 

42.00 

37.50 

34.00 

30.00 

31 

93.00 

86.00 

78.00 

70.00 

62.00 

15$ 

46.50 

43.00 

39.00 

35.00 

31.00 

31$ 

95.00 

87.00 

79.00 

71.00 

63.00 

16 

48.00 

44.00 

40.00 

36.00 

32.00 

32 

96.00 

88.00 

80.00 

72.00 

64.00 

16$ 

49.50 

46.00 

42.00 

37.50 

33.00 

32$ 

98.00 

90.00 

82.00 

74.00 

65.00 

17 

51.00 

47.00 

43.00 

38.50 

34.00 

33 

99.00 

91.00 

83.00 

75.00 

66.00 

17$ 

53.00 

49.00 

44.00 

40.00 

35.00 

33$ 

102.00 

92.00 

84.00 

76.00 

67.00 

18 

54.00 

50.00 

45.00 

41.00 

36.00 

34 

102.00 

94.00 

85.00 

77.00 

68.00 

18$ 

56.00 

51.00 

47.00 

42.00 

37.00 

34$ 

104.00 

95.00 

87.00 

78.00 

69.00 

19 

57.00 

53.00 

48.00 

43.00 

38.00 

35 

105.00 

97.00 

88.00 

79.00 

70.00 

19$ 

59.00 

54.00 

49.00 

44.00 

39.00 

35$ 

108.00 

98.00 

89.00 

80.00 

71.00 

20 

60.00 

55.00 

50.00 

45.00 

40.00 

36 

108.00 

99.00 

90.00 

81.00 

72.00 

20$ 

62.00 

57.00 

52.00 

47.00 

41.00 

36$ 

110.00 

102.00 

92.00 

83.00 

73.00 

METALLIC  CASKETS  AND  ALL  OTHERS  LISTED  WITH  TRIMMINGS 
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1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

37 

$112.00 

$102.00 

$93.00 

$84.00 

$74.00 

53 

$160.00 

$146.00 

$134.00 

$120.00 

$106.00 
108.00 

37$ 

114.00 

104.00 

94.00 

85.00 

75.00 

53* 

162.00 

148.00 

134.00 

120.00 

38 

115.00 

105.00 

95.00 

86.00 

76.00 

54 

162.00 

150.00 

135.00 

122.00 

108.00 

38* 

116.00 

106.00 

97.00 

88.00 

77.00 

54* 

164.00 

152.00 

138.00 

124.00 

110.00 

39 

118.00 

108.00 

98.00 

88.00 

78.00 

55 

165.00 

152.00 

138.00 

124.00 

110.00 

39* 

120.00 

110.00 

99.00 

89.00 

79.00 

55* 

168.00 

154.00 

140.00 

125.00 

112.00 

40 

120.00 

110.00 

100.00 

90.00 

80.00 

56 

168.00 

154.00 

140.00 

126.00 

112.00 

40* 

122.00 

112.00 

102.00 

92.00 

81.00 

56* 

170.00 

156.00 

142.00 

128.00 

114.00 

41 

124.00 

114.00 

104.00 

93.00 

82.00 

57 

172.00 

158.00 

144.00 

130.00 

115.00 

41* 

125.00 

114.00 

104.00 

94.00 

83.00 

57* 

174.00 

160.00 

144.00 

130.00 

116.00 

42 

126.00 

116.00 

105.00 

95.00 

84.00 

58 

174.00 

160.00 

145.00 

132.00 

116.00 

42* 

12S.00 

118.00 

108.00 

96.00 

85.00 

58* 

176.00 

162.00 

148.00 

132.00 

118.00 

43 

130.00 

120.00 

108.00 

97.00 

86.00 

59 

178.00 

164.00 

148.00 

134.00 

118.00 

43* 

132.00 

120.00 

110.00 

98.00 

87.00 

59* 

180.00 

164.00 

150.00 

134.00 

120.00 

44 

132.00 

122.00 

110.00 

99.00 

88.00 

60 

180.00 

165.00 

150.00 

135.00 

120.00 

44* 

134.00 

124.00 

112.00 

102.00 

89.00 

60* 

182.00 

166.00 

152.00 

138.00 

122.00 

45 

135.00 

124.00 

114.00 

102.00 

90.00 

61 

184.00 

168.00 

154.00 

138.00 

122.00 

45* 

138.00 

126.00 

114.00 

104.00 

91.00 

61* 

185.00 

170.00 

154.00 

140.00 

124.00 

46 

138.00 

128.00 

115.00 

104.00 

92.00 

62 

186.00 

172.00 

155.00 

140.00 

124 . 00 

46* 

140.00 

130.00 

118.00 

105.00 

93.00 

62* 

188.00 

172.00 

158.00 

142.00 

126.00 

47 

142.00 

130.00 

118.00 

106.00 

94.00 

63 

190.00 

174.00 

158.00 

142.00 

126.00 

47* 

144.00 

132.00 

120.00 

108.00 

95.00 

63* 

192.00 

175.00 

160.00 

144.00 

128.00 

48 

144.00 

132.00 

120.00 

108.00 

96.00 

64 

192.00 

176.00 

160.00 

144.00 

128.00 

48* 

146.00 

134.00 

122.00 

110.00 

97.00 

64* 

194.00 

178.00 

162.00 

146.00 

130.00 

49 

148.00 

135.00 

124.00 

112.00 

98.00 

65 

195.00 

180.00 

164.00 

148.00 

130.00 

,49* 

150.00 

138.00 

124.00 

112.00 

99.00 

65* 

198.00 

182.00 

165.00 

148.00 

132.00 

(50 

150.00 

138.00 

125.00 

114.00 

100.00 

66 

198.00 

182.00 

165.00 

150.00 

132.00 

(50* 

152.00 

140.00 

128.00 

114.00 

102.00 

66* 

200.00 

184.00 

168.00 

150.00 

134.00 

151 

154.00 

142.00 

128.00 

115.00 

102.00 

67 

205.00 

185.00 

168.00 

152.00 

134.00 

SI* 

155.00 

142.00 

130.00 

116.00 

104.00 

68 

205.00 

188.00 

170.00 

154.00 

136.00 

52 

156.00 

144.00 

130.00 

118.00 

104.00 

69 

210.00 

190.00 

174.00 

158.00 

138.00 

52* 

158.00 

145.00 

132.00 

120.00 

106.00 

70 

210.00 

194.00  | 

17.5.00 

158.00 

140.00 

Metallic  Caskets 
&  Inner  Linings 
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METALLIC  CASKETS  AND  ALL  OTHERS  LISTED  WITH  TRIMMINGS 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Key 
71 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

$215.00 

$196.00 

$178.00 

$160.00 

$142.00 

106 

$320.00 

$295.00 

$265.00 

$240.00 

$215.00 

72 

220.00 

200.00 

180.00 

162.00 

144.00 

108 

325.00 

300.00 

270.00 

245.00 

220.00 

73 

220.00 

205.00 

184.00 

165.00 

146.00 

110 

330.00 

305.00 

275.00 

250.00 

220.00 

74 

225.00 

205.00 

185.00 

168.00 

148.00 

112 

340.00 

310.00 

280.00 

255.00 

225.00 

75 

225.00 

210.00 

188.00 

170.00 

150.00 

114 

345.00 

315.00 

285.00 

255.00 

230.00 

76 

230.00 

210.00 

190.00 

172.00 

152.00 

115 

345.00 

320.00 

290.00 

260.00 

230.00 

77 

235.00 

215.00 

194.00 

174.00 

154.00 

116 

350.00 

320.00 

290.00 

265.00 

235.00 

78 

235.00 

215.00 

195.00 

176.00 

156.00 

118 

355.00 

325.00 

295.00 

265.00 

240.00 

79 

240.00 

220.00 

198.00 

178.00 

158.00 

120 

360.00 

330.00 

300.00 

270.00 

240.00 

80 

240.00 

220.00 

200.00 

180.00 

160.00 

122 

370.00 

340.00 

305.00 

275.00 

245.00 

81 

245.00 

225.00 

205.00 

184.00 

162.00 

124 

375.00 

345.00 

310.00 

280.00 

250.00 

82 

250.00 

230.00 

205.00 

185.00 

164.00 

125 

375.00 

345.00 

315.00 

285.00 

250.00 

83 

250.00 

230.00 

210.00 

'    188.00 

166.00 

126 

380.00 

350.00 

315.00 

285.00 

255.00 

84 

255.00 

235.00 

210.00 

190.00 

168.00 

128 

385.00 

355.00 

320.00 

290.00 

260.00 

85 

255.00 

235.00 

215.00 

192.00 

170.00 

130 

390.00 

360.00 

325.00 

295.00 

260.00 

86 

260.00 

240.00 

215.00 

194.00 

172.00 

132 

400.00 

365.00 

330.00 

295.00 

265.00 

87 

265.00 

240.00 

220.00 

196.00 

174.00 

134 

405.00 

370.00 

335.00 

300.00 

270.00 

88 

265.00 

245.00 

220.00 

198.00 

176.00 

135 

405.00 

375.00 

340.00 

305.00 

270.00 

89 

270.00 

245.00 

225.00 

200.00 

178.00 

136 

410.00 

375.00 

340.00 

310.00 

275.00 

90 

270.00 

250.00 

225.00 

205.00 

180.00 

138 

415.00 

380.00 

345.00 

310.00 

280.00 

91 

275.00 

255.00 

230.00 

205.00 

182.00 

140 

420.00 

385.00 

350.00 

315.00 

280.00 

92 

280.00 

255.00 

230.00 

210.00 

184.00 

142 

430.00 

395.00 

355.00 

320.00 

285 . 00 

93 

280.00 

260.00 

235.00 

210.00 

186.00 

144 

435.00 

400.00 

360.00 

325.00 

290.00 

94 

285.00 

260.00 

235.00 

215.00 

188.00 

145 

435.00 

400.00 

365.00 

330.00 

290.00 

95 

285.00 

265.00 

240.00 

215.00 

190.00 

146 

440.00 

405.00 

365.00 

330.00 

295.00 

96 

290.00 

265.00 

240.00 

220.00 

192.00 

148 

445.00 

410.00 

370.00 

335.00 

300.00 

97 

295.00 

270.00 

245.00 

220.00 

194.00 

150 

450.00 

415.00 

375.00 

340.00 

300.00 

98 

295.00 

270.00 

245.00 

225.00 

196.00 

152 

460.00 

420.00 

380.00 

345.00 

305.00 

99 

300.00 

275.00 

250.00 

225.00 

198.00 

154 

465.00 

425.00 

385.00 

350.00 

310.00 

100 

300.00 

275.00 

250.00 

230.00 

200.00 

155 

465.00 

430.00 

390.00 

350.00 

310.00 

102 

310.00 

285.00 

255.00 

230.00 

205.00 

156 

470.00 

430.00 

390.00 

355.00 

315.00 

105 

315.00 

290.00 

260.00 

240.01 

210.00 

158 

475.00 

435.00 

395.00 

355.00 

320.00 

METALLIC  CASKETS  AND  ALL  OTHERS  LISTED 


Best 


j   Ret. 
I  $480.00 
490.00 
495.00 
495.00 
505.00 
510.00 
510.00 
520.00 
525.00 
525.00 
530.00 
535.00 
540.00 
550.00 
555.00 
555.00 
560.00 
565.00 
570.00 
580.00 
585.00 
585.00 
590.00 
595.00 
600.00 
615.00 
630.00 
645.00 
660.00 
675.00 
690.00 
705.00 


2 

Good 


Ket. 
$440.00 
450.00 
455.00 
455.00 
460.00 
465.00 
470.00 
475.00 
480.00 
485.00 
485.00 
490.00 
495.00 
500.00 
510.00 
510.00 
515.00 
520.00 
525.00 
530.00 
535.00 
540.00 
545.00 
545.00 
550.00 
565.00 
580.00 
595.00 
605.00 
620.00 
635.00 
650.00 


3 

Medium 


Ret. 
$400.00 
405.00 
410.00 
415.00 
415.00 
420.00 
425.00 
430.00 
435.00 
440.00 
440.00 
445.00 
450.00 
455.00 
460.00 
465.00 
465.00 
470.00 
475.00 
480.00 
485.00 
490.00 
490.00 
495.00 
500.00 
515.00 
525.00 
540.00 
550.00 
565.00 
575.00 
590.00 


4 

Moderate 


Ret. 
$360.00 
365.00 
370.00 
375.00 
375.00 
380.00 
385.00 
390.00 
395.00 
395.00 
400.00 
405.00 
405.00 
410.00 
415.00 
420.00 
420.00 
425.00 
430.00 
435.00 
435.00 
440.00 
445.00 
450.00 
450.00 
465.00 
475.00 
485.00 
495.00 
510.00 
520.00 
530.00 


5 

Cheap 


Ret. 
$320.00 
325.00 
330.00 
330.00 
335.00 
340.00 
340.00 
345.00 
350.00 
350.00 
355.00 
360.00 
360.00 
365.00 
370.00 
370.00 
375.00 
380.00 
380.00 
385.00 
390.00 
390.00 
395.00 
400.00 
400.00 
410.00 
420.00 
430.00 
440.00 
450.00 
460.00 
470.00 


WITH  TRIMMINGS 


Key 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

275 

280 

285 

290 

295 

300 

305 

310 

315 

320 

325 

330 

335 

340 

345 

350 

355 

360 

365 

370 

375 

380 

385 

390 

400 


Best 


Ret 
$720.00 
735.00 
750.00 
765.00 
780.00 
795.00 
810.00 
825.00 
S40.00 
855.00 
870.00 
885.00 
900.00 
915.00 
930.00 
945.00 
960.00 
975.00 
990.00 
1005.00 
1020.00 
1035.00 
1050.00 
1065.00 
1080.00 
1095.00 
1110.00 
1125.00 
1140.00 
1155.00 
1170.00 
1200.00 


Good 


Ret. 
$660.00 
675.00 
690.00 
705.00 
715.00 
730.00 
745.00 
760.00 
770.00 
785.00 
800.00 
815.00 
825.00 
840.00 
855.00 
870.00 
880.00 
895.00 
910.00 
925.00 
935.00 
950.00 
965.00 
980.00 
990.00 
1005.00 
1020.00 
1035.00 
1050.00 
1060.00 
1075.00 
1100.00 


37 


3 

Medium 


Ret. 
$600.00 
615.00 
625.00 
640.00 
650.00 
665.00 
675.00 
690.00 
700.00 
715.00 
725.00 
740.00 
750.00 
765.00 
775.00 
790.00 
800.00 
815.00 
825.00 
840.00 
850.00 
865.00 
875.00 
890.00 
900.00 
915.00 
925.00 
940.00 
950.00 
965.00 
975.00 
1000.00 


4 

Moderate 


Ret. 
$540.00 
555.00 
565.00 
575.00 
585.00 
595.00 
610.00 
620.00 
630.00 
645.00 
655.00 
665.00 
675.00 
690.00 
700.00 
710.00 
720.00 
735.00 
745.00 
755.00 
765.00 
780.00 
790.00 
800.00 
810.00 
825.00 
835.00 
845.00 
855.00 
870.00 
880.00 
900.00 


S 

Cheap 


Ret. 
$480.00 
490.00 
500.00 
510.00 
520.00 
530.00 
540.00 
550.00 
560.00 
570.00 
580.00 
590.00 
600.00 
610.00 
620.00 
630.00 
640.00 
650.00 
660.00 
670.00 
680.00 
690.00 
700.00 
710.00 
720.00 
730.00 
740.00 
750.00 
760.00 
770.00 
780.00 
800.00 


Metallic  Caskets 

and  Inner  Linings 

71—400 
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METALLIC  CASKETS  AND  ALL  OTHERS  LISTED  WITH  TRIMMINGS 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Key 
410 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

$1230.00 

$1130.00 

$1025.00 

$  925.00 

$  820.00 

675 

$2025.00 

$1860.00 

$1690.00 

$1520.00 

$1350.00 

420 

1260.00 

1155.00 

1050.00 

945.00 

840.00 

680 

2040.00 

1870.00 

1700.00 

1530.00 

1360.00 

425 

1275.00 

1170.00 

1065.00 

960.00 

850.00 

690 

2070.00 

1900.00 

1725.00 

1555.00 

1380.00 

430 

1290.00 

1185.00 

1075.00 

970.00 

860.00 

700 

2100.00 

1925.00 

1750.00 

1575.00 

1400.00 

440 

1320.00 

1215.00 

1100.00 

990.00 

880.00 

710 

2130.00 

1955.00 

1775.00 

1600.00 

1420.00 

450 

1350.00 

1240.00 

1125.00 

1015.00 

900.00 

720 

2160.00 

1980.00 

1800.00 

1620.00 

1440.00 

460 

1380.00 

1265.00 

1150.00 

1035.00 

920.00 

725 

2175.00 

1995.00 

1815.00 

1635.00 

1450.00 

470 

1410.00 

1295.00 

1175.00 

1060.00 

940.00 

730 

2190.00 

2010.00 

1825.00 

1645.00 

1460.00 

475 

1425.00 

1310.00 

1190.00 

1070.00 

950.00 

740 

2220.00 

2035.00 

1850.00 

1665.00 

1480.00 

480 

1440.00 

1320.00 

1200.00 

1080.00 

960.00 

750 

2250.00 

2065.00 

1875.00 

1690.00 

1500.00 

490 

1470.00 

1350.00 

1225.00 

1105.00 

980.00 

760 

2280.00 

2090.00 

1900.00 

1710.00 

1520.00 

500 

1500.00 

1375.00 

1250.00 

1125.00 

1000.00 

770 

2310.00 

2120.00 

1925.00 

1725.00 

1540.00 

510 

1530.00 

1405.00 

1275.00 

1145.00 

1020.00 

775 

2325.00 

2135.00 

1940.00 

1745.00 

1550.00 

520 

1560.00 

1430.00 

1300.00 

1165.00 

1040.00 

780 

2340.00 

2145.00 

1950.00 

1755.00 

1560.00 

525 

1575.00 

1445.00 

1315.00 

1185.00 

1050.00 

790 

2370.00 

2175.00 

1975.00 

1780.00 

1580.00 

530 

1590.00 

1460.00 

1325.00 

1195.00 

1060.00 

800 

2400.00 

2200.00 

2000.00 

1800.00 

1600.00 

540 

1620.00 

1485.00 

1350.00 

1215.00 

1080.00 

810 

2430.00 

2230.00 

2025.00 

1825.00 

1620.00 

550 

1650.00 

1515.00 

1375.00 

1240.00 

1100.00 

820 

2460.00 

2255.00 

2050.00 

1845.00 

1640.00 

560 

1680.00 

1540.00 

1400.00 

1260.00 

1120.00 

825 

2475.00 

2270.00 

2065.00 

1860.00 

1650.00 

570 

1710.00 

1570.00 

1425.00 

1285.00 

1140.00 

830 

2490.00 

2285.00 

2075.00 

1870.00 

1660.00 

575 

1725.00 

1585.00 

1440.00 

1295.00 

1150.00 

840 

2520.00 

2310.00 

2100.00 

1890.00 

1680.00 

580 

1740.00 

1595.00 

1450.00 

1305.00 

1160.00 

850 

2550.00 

2340.00 

2125.00 

1915.00 

1700.00 

590 

1770.00 

1625.00 

1475.00 

1330.00 

1180.00 

860 

2580.00 

2365.00 

2150.00 

1935.00 

1720.00 

600 

1800.00 

1650.00 

1500.00 

1350.00 

1200.00 

870 

2610.00 

2395.00 

2175.00 

1960.00 

1740.00 

610 

1830.00 

1680.00 

1525.00 

1375.00 

1220.00 

875 

2625.00 

2410.00 

2190.00 

1970.00 

1750.00 

620 

1860.00 

1705.00 

1550.00 

1395.00 

1240.00 

880 

2640.00 

2420.00 

2200.00 

1980.00 

1760.00 

625 

1875.00 

1720.00 

1565.00 

1410.00 

1250.00 

890 

2670.00 

2450.00 

2225.00 

2005.00 

1780.00 

630 

1890.00 

1735.00 

1575.00 

1420.00 

1260.00 

900 

2700.00 

2475.00 

2250.00 

2025.00 

1800.00 

640 

1920.00 

1760.00 

1600.00 

1440.00 

1280.00 

910 

2730.00 

2505.00 

2275.00 

2050.00 

1820.00 

650 

1950.00 

1790.00 

1625.00 

1465.00 

1300.00 

920 

2760.00 

2530.00 

2300.00 

2070.00 

1840.00 

660 

1980.00 

1815.00 

1650.00 

1485.00 

1320.00 

925 

2775.00 

2545.00 

2315.00 

2085.00 

1850.00 

670 

2010.00 

1845.00 

1675.00 

1510.00 

1340.00 

930 

2790.00 

2560.00 

2325.00 

2095.00 

1860.00 

METALLIC   CASKETS 

AND  ALL 

OTHERS   WITH   TRIMMINGS 

Metallic  Caskets 
39       and  Inner  Lining 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

410—2500 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cht:ip 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

940 

$2820.00 

$2585.00 

$2350.00 

$2115.00 

$1880.00 

1725 

$5175.00 

$4745.00 

$4315.00 

$3885.00 

$3450.00 

950 

2850.00 

2615.00 

2375.00 

2140.00 

1900.00 

1750 

5250.00 

4815.00 

4375.00 

3940.00 

3500.00 

975 

2925.00 

2685.00 

2440.00 

2195.00 

1950.00 

1775 

5325.00 

48S5.00 

4440.00 

3995.00 

3550.00 

1000 

3000.00 

2750.00 

2500.00 

2250.00 

2000.00 

1800 

5400.00 

4950.00 

4500.00 

4050.00 

3600.00 

1025 

3075.00 

2820.00 

2565.00 

2310.00 

2050.00 

1825 

5475.00 

5020.00 

4565.00 

4110.00 

3650.00 

1050 

3150.00 

2890.00 

2625.00 

2365.00 

2100.00 

1850 

5550.00 

5090.00 

4625.00 

4165.00 

3700.00 

1075 

3225.00 

2960.00 

2690.00 

2420.00 

2150.00 

1875 

5625.00 

5160.00 

4690.00 

4220.00 

3750.00     • 

1100 

3300.00 

3025.00 

2750.00 

2475.00 

2200.00 

1900 

5700.00 

5225.00 

4750.00 

4275.00 

3S00.00 

1125 

3375.00 

3095.00 

2815.00 

2535.00 

2250.00 

1925 

5775.00 

5295.00 

4815.00 

4335.00 

3850.00 

1150 

3450.00 

3165.00 

2875.00 

2590.00 

2300.00 

1950 

5850.00 

5365.00 

4875.00 

4390.00 

3900.00 

1175 

3525.00 

3235.00 

2940.00 

2645.00 

2350.00 

1975 

5925.00 

5435.00 

4940.00 

4445.00 

3950.00 

1200 

3600.00 

3300.00 

3000.00 

2700.00 

2400.00 

2000 

6000.00 

5500.00 

5000.00 

4500.00 

4000.00 

i'1225 

3675.00 

3370.00 

3065.00 

2760.00 

2450.00 

2025 

6075.00 

5570.00 

5065.00 

4560.00 

4050.00 

,1250 

3750.00 

3440.00 

3125.00 

2815.00 

2500.00 

2050 

6150.00 

5640.00 

5125.00 

4615.00 

4100.00 

1275 

3825.00 

3510.00 

3190.00 

2S70.00 

2550.00 

2075 

6225.00 

5710.00 

5190.00 

4670.00 

4150.00 

1300 

3900.00 

3575.00 

3250.00 

2925.00 

2600.00 

2100 

6300.00 

5775.00 

5250.00 

4725.00 

4200.00 

;  1325 

3975.00 

3645.00 

3315.00 

2985.00 

2650.00 

2125 

6375.00 

5845.00 

5315.00 

47S5.00 

4250.00 

1350 

4050.00 

3715.00 

3375.00 

3040.00 

2700.00 

2150 

6450.00 

5915.00 

5375.00 

4840.00 

4300.00 

1375 

4125.00 

3785.00 

3440.00 

3095.00 

2750.00 

2175 

6525.00 

59S5.00 

5440.00 

4895.00 

4350.00 

1400 

4200.00 

3850.00 

3500.00 

3150.00 

2800.00 

2200 

6600.00 

6050.00 

5500.00 

4950.00 

4400.00 

i425 

4275.00 

3920.00 

3565.00 

3210.00 

2850.00 

2225 

6675.00 

6120.00 

5565.00 

5010.00 

4450.00 

L450 

4350.00 

3990.00 

3625.00 

3265.00 

2900.00 

2250 

6750.00 

6190.00 

5625.00 

5065.00 

4500.00 

1475 

4425.00 

4060.00 

3690.00 

3320.00 

2950.00 

2275 

6825.00 

6260.00 

5690.00 

5120.00 

4550.00 

-1500 

4500.00 

4125.00 

3750.00 

3375.00 

3000.00 

2300 

6900.00 

6325.00 

5750.00 

5175.00 

4600.00 

'.525 

4575.00 

4195.00 

3815.00 

3435.00 

3050.00 

2325 

6975.00 

6395.00 

5815.00 

5235.00 

4650.00 

-  550 

4650.00 

4265.00 

3875.00 

3490.00 

3100.00 

2350 

7050.00 

6465.00 

5875.00 

5290.00 

4700.00 

•  575 

4725.00 

4335.00 

3940.00 

3545.00 

3150.00 

2375 

7125.00 

6535.00 

5940.00 

5345.00 

4750.00 

600 

4800.00 

4400.00 

4000.00 

3600.00 

3200.00 

2400 

7200.00 

6600.00 

6000.00 

5400.00 

4800.00 

625 

4875.00 

4470.00 

4065.00 

3660.00 

3250.00 

2425 

7275.00 

6670.00 

6065.00 

5460.00 

4850.00 

,650 

4950.00 

4540.00 

4125.00 

3715.00 

3300.00 

2450 

7350.00 

6740.00 

6125.00 

5515.00 

4900.00 

■  675 

5025.00 

4610.00 

4190.00 

3770.00 

3350.00 

2475 

7425.00 

6810.00 

6190.00 

5570.00 

4950.00 

700 

5100.00 

4675.00 

4250.00 

3825.00 

3400.00 

2500 

7500.00 

6875.00 

6250.00 

5625.00 

5000.00 
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1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate0 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Key 
1 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

J!  2.50 

$  2.25 

$  2.00 

$  1.75 

$  1.50 

17 

$43.00 

$39.00 

$34.00 

$30.00 

$26.00 

1* 

3.75 

3.50 

3.00 

2.75 

2.25 

17* 

44.00 

40.00 

35.00 

31.00 

27.00 

2 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

18 

45.00 

41.00 

36.00 

32.00 

27.00 

2* 

6.25 

5.75 

5.00 

4.50 

3.75 

18* 

47.00 

42.00 

37.00 

33.00 

28.00 

3 

7.50 

6.75 

6.00 

5.25 

4.50 

19 

48.00 

43.00 

38.00 

34.00 

29.00 

31 

8.75 

8.00 

7.00 

6.25 

5.25 

19| 

49.00 

44.00 

39.00 

35.00 

30.00 

4 

10.00 

9.00 

8.00 

7.00 

6.00 

20 

50.00 

45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

4* 

11.50 

10.50 

9.00 

8.00 

6.75 

20| 

52.00 

47.00 

41.00 

36.00 

31.00 

5 

12.50 

11.50 

10.00 

8.75 

7.50 

21 

54.00 

48.00 

42.00 

37.00 

32.00 

5| 

13.50 

12.50 

11.00 

9.75 

8.25 

21* 

54.00 

49.00 

43.00 

38.00 

33.00 

6 

15.00 

13.50 

12.00 

10.50 

9.00 

22 

55.00 

50.00 

44.00 

39.00 

33.00 

6* 

16.50 

15.00 

13.00 

11.50 

9.75 

22* 

58.00 

52.00 

45.00 

40.00 

34.00 

7 

17.50 

16.00 

14.00 

12.50 

10.50 

23 

58.00 

52.00 

46.00 

41.00 

35.00 

7* 

19.00 

17.00 

15.00 

13.50 

11.50 

23* 

60.00 

54.00 

47.00 

43.00 

36.00 

8 

20.00 

18.00 

16.00 

14.00 

12.00 

24 

60.00 

54.00 

48.00 

42.00 

36.00 

81 

21.50 

19.50 

17.00 

15.00 

13.00 

24* 

62.00 

56.00 

49.00 

43.00 

37.00 

9 

22.50 

20.50 

18.00 

16.00 

13.50 

25 

64.00 

58.00 

50.00 

44.00 

38.00 

9* 

24.00 

21.50 

19.00 

17.00 

14.50 

25* 

64.00 

58.00 

53.00 

45.00 

39.00 

10 

25.00 

22.50 

20.00 

17.50 

15.00 

26 

65.00 

60.00 

53.00 

46.00 

39.00 

10| 

27.00 

24.00 

21.00 

18.50 

16.00 

26* 

68.00 

60.00 

54.00 

47.00 

40.00 

11 

28.00 

25.00 

22.00 

19.50 

16.50 

27 

68.00 

62.00 

54.00 

48.00 

41.00 

iii 

29.00 

26.00 

23.00 

20.50 

17.50 

27* 

70.00 

63.00 

55.00 

49.00 

42.00 

12 

30.00 

27.00 

24.00 

21.00 

18.00 

28 

70.00 

64.00 

56.00 

50.00 

42.00 

12* 

32.00 

29.00 

25.00 

22.00 

19.00 

28* 

72.00 

65.00 

58.00 

50.00 

43.00 

13 

33.00 

30.00 

26.00 

23.00 

19.50 

29 

74.00 

66.00 

58.00 

52.00 

44.00 

13* 

34.00 

31.00 

27.00 

24.00 

20.50 

29* 

74.00 

68.00 

60.00 

52.00 

45.00 

14 

35.00 

32.00 

28.00 

25.00 

21.00 

30 

75.00 

68.00 

60.00 

54.00 

45.00 

14* 

37.00 

33.00 

29.00 

26.00 

22.00 

30* 

78.00 

70.00 

63.00 

54.00 

46.00 

15 

38.00 

34.00 

30.00 

26.50 

22.50 

31 

78.00 

70.00 

63.00 

55.00 

48.00 

15* 

39.00 

35.00 

31.00 

27.50 

23.50 

31* 

80.00 

72.00 

64.00 

56.00 

48.00 

16 

40.00 

36.00 

32.00 

28.00 

24.00 

32 

80.00 

72.00 

64.00 

56.00 

48.00 

164 

42.00 

38.00 

33.00 

29.00 

25.00 

32* 

82.00 

74.00 

65.00 

58.00 

49.00 
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1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

33 

$  S4.00 

$  75.00 

$  66.00 

$  58.00 

$  50.00 

59 

$148.00 

5134.00 

$118.00 

$105.00 

$  90.00 

33* 

84.00 

76.00 

68.00 

60.00 

52.00 

60 

150.00 

135.00 

120.00 

105.00 

90.00 

34 

85.00 

78.00 

68.00 

60.00 

52.00 

61 

154.00 

138.00 

122.00 

108.00 

92.00 

34$ 

88.00 

78.00 

70.00 

62.00 

54.00 

62 

155.00 

140.00 

124.00 

110.00 

93.00 

35 

88.00 

80.00 

70.00 

62.00 

54.00 

63 

158.00 

142.00 

126.00 

112.00 

95.00 

35* 

90.00 

80.00 

72.00 

64.00 

55.00 

64 

160.00 

144.00 

128.00 

112.00 

96.00 

36 

90.00 

82.00 

72.00 

64.00 

55.00 

65 

164.00 

148.00 

130.00 

114.00 

98.00 

36* 

92.00 

84.00 

74.00 

65.00 

56.00 

66 

165.00 

150.00 

132.00 

116.00 

100.00 

37 

94.00 

84.00 

74.00 

65.00 

56.00 

67 

168.00 

152.00 

134.00 

118.00 

102.00 

37* 

94.00 

84.00 

75.00 

66.00 

58.00 

68 

170.00 

154.00 

136.00 

120.00 

102.00 

38 

95.00 

86.00 

76.00 

68.00 

58.00 

69 

174.00 

156.00 

138.00 

122.00 

104.00 

■38* 

9S.00 

86.00 

78.00 

68.00 

59.00 

70 

175.00 

15S.00 

140.00 

124.00 

105.00 

39 

98.00 

88.00 

78.00 

70.00 

60.00 

71 

ITS. 00 

160.00 

142.00 

124.00 

10S.00 

40 

100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 

72 

180.00 

162.00 

144.00 

126.00 

108.00 

41 

104.00 

94.00 

82.00 

72.00 

62.00 

73 

184.00 

165.00 

146.00 

130.00 

110.00 

'  42 

105.00 

95.00 

84.00 

74.00 

64.00 

74 

185.00 

16S.00 

14S.00 

130.00 

112.00 

43 

108.00 

98.00 

86.00 

76.00 

65.00 

75 

188.00 

170.00 

150.00 

132.00 

114.00 

11 44 

110.00 

100.00 

88.00 

78.00 

66.00 

76 

190.00 

172.00 

152.00 

134.00 

114.00 

'45 

114.00 

102.00 

90.00 

80.00 

68.00 

77 

194.00 

174.00 

154.00 

134.00 

116.00 

<>46 

115.00 

104.00 

92.00 

82.00 

70.00 

78 

195.00 

176.00 

156.00 

138.00 

118.00 

''47 

118.00 

106.00 

94.00 

84.00 

72.00 

79 

19S.00 

178.00 

158.00 

140.00 

120.00 

-'48 

120.00 

108.00 

96.00 

84.00 

72.00 

80 

200.00 

180.00 

160.00 

140.00 

120.00 

49 

124.00 

112.00 

98.00 

86.00 

74.00 

81 

205.00 

184.00 

162.00 

142.00 

122.00 

150 

125.00 

114.00 

100.00 

88.00 

75.00 

82 

205.00 

185.00 

164.00 

144.00 

124.00 

151 

128.00 

115.00 

102.00 

90.00 

78.00 

83 

210.00 

188.00 

166.00 

146.00 

125.00 

':52 

130.00 

118.00 

104.00 

92.00 

78.00 

84 

210.00 

190.00 

168.00 

148.00 

126.00 

;53 

134.00 

120.00 

106.00 

94.00 

80.00 

85 

215.00 

192.00 

170.00 

150.00 

128.00 

54 

135.00 

122.00 

108.00 

95.00 

82.00 

86 

215.00 

194.00 

172.00 

152.00 

130.00 

55 

13S.00 

124.00 

110.00 

98.00 

84.00 

87 

220.00 

196.00 

174.00 

154.00 

132.00 

'•56 

140.00 

126.00 

112.00 

98.00 

84.00 

88 

220.00 

198.00 

176.00 

154.00 

132.00 

57 

144.00 

130.00 

114.00 

100.00 

86.00 

89 

225.00 

205.00 

178.00 

156.00 

134.00 

■58 

145.00 

132.00 

116.00 

102.00 

88.00 

90 

225.00 

205.00 

180.00 

158.00 

135.00 

Outside  Boxes 

Grave  Vaults 

and  Tombs 
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OUTSIDE  BOXES,  GRAVE  VAULTS  AND  TOMBS 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Key 
91 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

$230.00 

$205.00 

$182.00 

$160.00 

$138.00 

138 

$345.00 

$315.00 

$280.00 

$245.00 

$210.00 

92 

230.00 

210.00 

184.00 

162.00 

138.00 

140 

350.00 

315.00 

280.00 

245.00 

210.00 

93 

235.00 

210.00 

186.00 

164.00 

140.00 

142 

355.00 

320.00 

285.00 

250.00 

215.00 

94 

235.00 

215.00 

188.00 

165.00 

142.00 

144 

360.00 

325.00 

290.00 

255.00 

220.00 

95 

240.00 

215.00 

190.00 

168.00 

144.00 

145 

365.00 

330.00 

290.00 

255.00 

220.00 

96 

240.00 

220.00 

192.00 

168.00 

144.00 

146 

365.00 

330.00 

295.00 

260.00 

225.00 

97 

245.00 

220.00 

194.00 

170.00 

146.00 

148 

370.00 

335.00 

300.00 

260.00 

225.00 

98 

245.00 

225.00 

198.00 

172.00 

148.00 

150 

375.00 

340.00 

300.00 

265.00 

230.00 

99 

250.00 

225.00 

198.00 

174.00 

150.00 

155 

390.00 

350.00 

310.00 

275.00 

235.00 

100 

250.00 

230.00 

200.00 

175.00 

150.00 

160 

400.00 

360.00 

320.00 

280.00 

240.00 

102 

255.00 

230.00 

205.00 

180.00 

154.00 

165 

415.00 

375.00 

330.00 

290.00 

250.00 

104 

260.00 

235.00 

210.00 

1S2.00 

156.00 

170 

425.00 

385.00 

340.00 

300.00 

255.00 

105 

265.00 

240.00 

210.00 

184.00 

158.00 

175 

440.00 

395.00 

350.00 

310.00 

265.00 

106 

265.00 

240.00 

215.00 

186.00 

160.00 

180 

450.00 

405.00 

360.00 

315.00 

270.00 

108 

270.00 

245.00 

220.00 

190.00 

162.00 

185 

465.00 

420.00 

370.00 

325.00 

280.00 

110 

275.00   ■ 

250.00 

220.00 

194.00 

165.00 

190 

475.00 

430.00 

380.00 

335.00 

285.00 

112 

280.00 

255.00 

225.00 

196.00 

168.00 

195 

490.00 

440.00 

390.00 

345.00 

295.00 

114 

285.00 

260.00 

230.00 

200.00 

172.00 

200 

500.00 

450.00 

400.00 

350.00 

300.00 

115 

290.00 

260.00 

230.00 

205.00 

174.00 

210 

525.00 

475.00 

420.00 

370.00 

315.00 

116 

290.00 

265.00 

235.00 

205.00 

174.00 

220 

550.00 

495.00 

440.00 

385.00 

330.00 

118 

295.00 

270.00 

240.00 

210.00 

178.00 

225 

565.00 

510.00 

450.00 

395.00 

340.00 

120 

300.00 

270.00 

240.00 

210.00 

180.00 

230 

575.00 

520.00 

460.00 

405.00 

345.00 

122 

305.00 

275.00 

245.00 

215.00 

184.00 

240 

600.00 

540.00 

480.00 

420.00 

360.00 

124 

310.00 

280.00 

250.00 

220.00 

186.00 

250 

625.00 

565.00 

500.00 

440.00 

375.00 

125 

315.00 

285.00 

250.00 

220.00 

188.00 

260 

650.00 

585.00 

520.00 

455.00 

390.00 

126 

315.00 

285.00 

255.00 

225.00 

190.00 

270 

675.00 

610.00 

540.00 

475.00 

405.00  , 

128 

320.00 

290.00 

260.00 

225.00 

192.00 

275 

690.00 

620.00 

550.00 

485.00 

415.00 

130 

325.00 

295.00 

260.00 

230.00 

195.00 

280 

700.00 

630.00 

560.00 

490.00 

420.00 

132 

330.00 

300.00 

265.00 

235.00 

198.00 

290 

725.00 

655.00 

580.00 

510.00 

435.00 

134 

335.00 

305.00 

270.00 

235.00 

205.00 

300 

750.00 

675.00 

600.00 

525.00 

450.00 

135 

340.00 

305.00 

270.00 

240.00 

205.00 

310 

775.00 

700.00 

620.00 

545.00 

465.00 

136 

340.00 

310.00 

275.00 

240.00 

205.00 

320 

800.00 

720.00 

640.00 

560.00 

480.00  j 
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1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

Best 

Good 

Medium 

Moderate 

Cheap 

iey 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Key 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

Ret. 

325 

$  815.00 

$  735.00 

$  650.00 

$  570.00 

$  490.00 

590 

$1475.00 

$1330.00 

$1180.00 

$1035.00 

$  885.00 

330 

825.00 

745.00 

660.00 

580.00 

500.00 

600 

1500.00 

1350.00 

1200.00 

1050.00 

900.00 

340 

850.00 

765.00 

680.00 

595.00 

510.00 

610 

1525.00 

1375.00 

1220.00 

1070.00 

915.00 

350 

875.00 

790.00 

700.00 

615.00 

525.00 

620 

1550.00 

1395.00 

1240.00 

10S5.00 

930.00 

360 

900.00 

810.00 

720.00 

630.00 

540.00 

625 

1565.00 

1410.00 

1250.00 

1095  00 

940 . 00 

370 

925.00 

835.00 

740.00 
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